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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 30 
Company Results 

Brown & Williamson Tobacco Corporation 


Brand 


Belair KFMSP. 

Belair 100’s 100FMSP. 

Capri 100FHP. 

Capri 1Q0FMHP.. 

Eli Cutter KFSP.. 

Eli Cutter Lights KFSP. 

Falcon Lights KFSP. 

Falcon Lights KFMSP,.... 

Falcon Lights 100’s 100FSP. 

Falcon Lights 100’s 100FMSP. 

Fiesta KFSP. 

Kim 25’s 100FHP.. 

Kim 25’s 100FMHP. 

KoolRNFMSP. 

KooIKFMHP. 

Kool KFMSP. 

Kool Super Longs 100’s 100FMSP. 

Kool Lights KFMSP... 

Kool Lights 100’s 100FMSP. 

Kool Milds KFMHP. 

Kool Milds KFMSP. 

Kool Milds 100’s 100FMSP. 

Kool Ultra KFMSP. 

Kool Ultra 100’s 100FMSP. 

Raleigh KNFSP. 

Raleigh KFSP. 

Raleigh 100’s 100FSP. 

Raleigh Lights KFSP. 

Raleigh Lights 100’s 100FSP. 

Richland (25) KFSP. 

Richland (25) KFMSP. 

Richland (25) 100’s 100FSP_ 

Richland (25) 100’s 100FMSP. 

Richland Lights (25) KFSP. 

Richland Lights (25) 100’s 100FSP 

Viceroy KFSP. 

Viceroy Super Long 100’s 100FSP. 

Viceroy Lights KFSP. 

Viceroy Lights 100’s 100FSP. 


“Tar” “Nicotine” CO 

mg/ cig mg/cig mg/cig 


..10.4+0.2 
... 8.6 ±0.3 
... 8.8 ±03 
... 8.8 ±0.2 
..16.1 ±0.2 
„ 12.1 ±0.3 
..11.1 ±0.2 
..10.5+0.3 
.. 12 . 6 + 0.2 
... 8.5 ±0.2 
..16.1 ±0.2 
..10.9 ±0.3 
... 9.3 ±0.2 
..21.5±0.8 
..15.6 ±0.3 
,.16.9+0.4 
,.16.2±0.2 
... 83 ±0.3 
... 8.7+0.5 
..11.5 ±0.3 
,.11.9 ±03 
..11.5 ±0.2 
... 3.0 ±03 
... 5.5+0.1 
..24.0 ±0.4 
,15,0 ±0.2 
..15.3 ±03 
.11.6 ±0.2 
,.11.2 ±0.3 
.16.6+03 
.16.4±0.3 
.17.7 ±03 
. 16.2±0.2 
.10.8 ±0.2 
,12.4±0.2 
.15.1 ±03 
.15.8 ±0.4 
.11.5+03 
.11.8 ±0.2 


0.82 ±0.02 
0.66+0.02 
0.76±0.02 
0.71±0.01 
1.10 ±0.03 
0.93+0.02 
0.77±0.02 
0-78 ±0.02 
0.87 ±0.02 
0.68 ±0.02 
0.71+0.01 
0.87±0.01 
0.78+0.02 
134+0.05 
1.09±0.02 
1.18±0.03 
1.23+0.03 
0.70+0.02 
0.73 ±0.03 
0.86±0.02 
0.92 ±0.02 
0.92±0.Q2 
0.28+0.03 
0.49 ±0.01 
138+0.03 
0.96+0.02 
0.99+0.02 
0.86+0.01 
0.86+0.02 
1,16 ±0.03 
1.09+0.02 
131 ±0.02 
1.18 ±0.03 
0.79 ±0.02 
0.92 ±0.02 
0.96 ±0.02 
1.14+0.02 
0.86+0.02 
0.91 ±0.02 


9.8 ±0.2 
9.2±0.4 
6 . 2 + 0.2 
5.9+0.2 

15.4 ±0.2 

13.4 ±03 
10.9 ±0.2 
12.1+0.4 

15.2 ±0.4 
105 ±03 
18.4±0.3 

11.6 ±0.4 

9.9 ±0.2 
143 ±0.4 
15.8 ±03 

16.5 ±0.4 
163 ±03 

9.2+03 
9.8 ±0.5 
11.1+0.3 
12.6+0.3 

12.2 ±0.2 
3.7+0.4 
6.1±03 

17.0 ±0.4 
145 ±03 
16.2+03 
13.5+03 
133 ±0.4 

15.7 ±03 

16.1 ±03 
173 ±0.4 

16.6 ±03 
125 ±0.2 
14.4 ±0.4 

14.7 ±03 

15.1 ±0.4 
13.4+0.4 
14.0 ±0.4 


PM3001059740 


Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/rkkk0001 













































Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 30 
Company Results 

Liggett & Myers Tobacco Company 


Brand 

“Tar” 

mg/cig 

“Nicotine” 

mg/cig 


Chesterfield RNESP. 

.205+05 

1.30+0.03 

13.2 ±0.3 

Chesterfield KNFSP. 

.24.7+0.5 

1.69 ±0.04 

15.7+0.3 

Eve Slim Lights 100’s 100FHP...-.. 

.12.8+0.2 

1.04±0.02 

11.1+0.2 

Eve Slim Lights 100’s 100FMHP.;. 

.12.8+0.3 

1.03 ±0.02 

10.9 ±0.3 

Eve Lights Ws 120FHP... 

.12.3+0.3 

1.07±0.03 

10.7+0.4 

Eve Lights 12Q’s 120EMHP. 

...125+0.4 

1.11 ±0.03 

10.8 ±0.4 

L&MKFHP. 

.13.9+0.3 

1.09+0.02 

13.3±0.3 

L&MKFSP. 

.13.4+0.2 

1.04 ±0.02 

12.9±0.2 

L & M Super 100 100FSP. 

.13.8+0.2 

1.09+0.03 

13.9+0.3 

L & M Long Lights 100FSP. 

.. 7 fi+0? 

0.79+0.02 

6 2+0 2 

L & M 30’s Lights 100’s 100FSP. 

.12.8+0.2 

1.08 ±0.02 

10.7 ±03 

Lark KFSP. 

.13.3+0.1 

1.05 ±0.02 

12.2+0.3 

Lark 1Q0FSP. 

.14.8+0.3 

1.20 ±0.03 

145 ±0.4 

Lark Lights KFSP... 

.13.1+0.2 

1.01+0.02 

128+04 

Lark Light 100’s 100ESP. 

.13.8+05 

1.09 ±0.02 

14.1 ±0.4 


PM3001059741 


Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/rkkk0001 























Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 30 
Company Results 

Lorillard, Inc. 


Brand 


Kent Golden Lights KFHP... 

Kent Golden Lights KFSP. 

Kent Golden Lights KFMSP. 

Kent Golden Lights 100s 100FHP... 

Kent Golden Lights 100s 100FSP. 

Kent Golden Lights 100s 100FMSP. 

Kent KFHP. 

Kent KFSP. 

Kent 100s 100FSP. 

Kent 100s 100FMSP. 

Kent m KFSP. 

Kent m 100s 100FHP. 

Kent m 100s 100FSP. 

Max 120s 120FSP. 

Max 120s 120FMSP. 

Newport KFMHP.... 

Newport KFMSP... 

Newport 100’s 100FMHP. 

Newport 100’s 100FMSP. 

Newport (25) KFMSP. 

Newport 100’s (25) 100FMSP. 

Newport Lights KFMHP. 

Newport Lights KFMSP. 

Newport Lights 100’s 100FMHP. 

Newport Lights 100’s 100FMSP. 

Old Gold Straights KNFSP. 

Old Gold Filters KFSP. 

Old Gold Filter 100’s 100FSP. 

Old Gold Lights KFSP. 

Old Gold Lights 100s 100FSP. 

Satin 100FSP. 

Satin 100FMSP. 

Spring 100’s 100FMSP. 

Triumph KFSP. 

Triumph KFMSP. 

Triumph 100s 100FSP. 

Triumph 100s 1Q0FMSP. 

True KFSP... 

True KFMSP. 

True 100’s 100FSP. 

True 100’s 100FMSP. 


“Tar” “Nicotine” CO 

mg/cig mg/cig mg/cig 


.. 9.6 ±03 
.. 8.7 ±0.3 
.. 8 . 0 ± 0.2 
.. 9.9 ±03 
.10.3 ±0.4 
.. 9.2+0.3 
.11.5 ±03 
.12.3 ±0.4 
.13.4+0.2 
.13.6 ±0.3 
.. 3.7 ±0.2 
.. 4.9 ±0.2 
.. 5.3+0.3 
.17.7 ±0.3 
.18.2 ±0.4 
.16.6+0.3 
.17.3+0.2 
.193+03 
.19.4+03 
.16.8 ±0.3 
.19.6+0.3 
.. 9.2 ±0.2 
.. 9.0+0.2 
.10.2 ±0.3 
.. 9.4 ±0.2 
.26.9 ±0.4 
.173+0.4 
.19.7+0.3 

9.7 ±0.2 
.13.0+0.2 
.11.0+0.3 
.113+03 
.19.4 ±0.2 
.. 3.6+0.1 
.. 3_5±0.2 

5.1 ±0.2 
, 5.7±0.2 
..4.8 ±0.2 
.. 4.7 ±03 
.. 7.1 ±0.3 

7.2 ±0.4 


0.84 ±0.02 
0.79 ±0.02 
0.73 ±0.02 
0.91+0.02 
0.94 ±0.03 
0.86±0.02 
0.87±0.02 
0.93 ±0.03 
1.04 ±0.02 
1.00+0.03 
039±0.02 
0.48±0.02 
032+0.02 
1.45±0.03 
1.51+0.02 
1.28+0.02 
1.33 ±0.02 
133 ±0.03 
1.53 ±0.03 
1.29 ±0.03 
135+0.03 
0.84 ±0.02 
0.82±0.02 
0.97 ±0.03 
0.87+0.02 
1.91+0.03 
1.34±0.03 
132+0.03 
0.87+0.02 
1.02+0.02 
0.97 ±0.02 
1.00+0.02 
1.56+0.02 
0.37 ±0.02 
037±0.02 
0.50 ±0.01 
035+0.02 
0.47+0.02 
0.46 ±0.03 
0.67±0,03 
0.68+0.03 


10.5 ±0.4 

9.4 ±0.5 

8.8 ±0.4 

10.6 ±0.5 
11.2±0,4 

9.8 ±0.4 

12.8 ±0.4 

13.4 ±0.4 
13.8+0.3 

14.4 ±0.3 

4.4 ±03 
63 ±03 
7.1 ±0.4 

16.7±03 

16.8+0.5 

16.9 ±0.4 
17.7+0.3 
19.0+03 

18.9 ±0.4 
17.0 ±0.4 
19.0+0.4 

10.1 ±03 

9.9 ±0.3 
10.8+0.4 

9.9 ±03 
18-8 ±03 
18.2+0.4 
193 ±0.4 

11.2 ±03 
16.7+03 
12.7+0.3 
13.2±0.4 
183+03 

43+0.2 
4.3 ±03 

6.7 ±0.2 
73+0.4 
5.8+0.2 

5.8 ±03 
7.4±0.4 
73+0.4 


PM3001059742 


Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/rkkk0001 


































































































Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 30 
Company Results 

Philip Morris U.S.A. 


Brand 


“Tar” “Nicotine” CO 

mg/cig mg/cig mg/cig 


Parliament Lights KFHP. 

Parliament Lights KFSP.,... 

Parliament Lights 100’s 100FSP. 

Philip Morris RNFSP. 

Philip Morris Commander KNFSP ..... 

Philip Morris Blues KFMSP. 

Philip Morris Blues 100FMSP_......... 

Philip Morris International 100FHP ... 
Philip Morris International 1G0FMHP 

Players RNFHP. 

Players KFHP. 

Players KFMHP. 

Players 100’s 100FHP. 

Players 100’s 100FMHP. 

Players Lights 25’s KFSP. 

Players Lights 25’s KFMSP... 

Piayers 25’s Lights 100’s 100FSP. 

Piayers 25’s Lights 100’s 100FMSP. 

Saratoga 120’s 120FHP. 

Saratoga 120’s 120FMHP. 

Virginia Slims 100FSP. 

Virginia Slims 100FMSP.. 

Virginia Slims Lights 100FHP.. 

Virginia Slims Lights 100FMKP. 

Virginia Slims Lights 120’s 120FHP_ 

Virginia Slims Lights 12Q’s 120FMHP 
Vir gini a Slims Ultra Lights 100FHP... 
Vir gini a Slims Ultra Lights 100FMHP 


... 9.1 ±0.2 
... 9.2 ±0.3 
,.12.4±0.2 
..22.7 ±0.4 
.27.2 ±0.5 
.16.9+0.3 
,155 ±0.2 
..17.8 ±0.2 
..16.8 ±0.3 
,25.2+0.5 
,. 11 . 6 + 0.2 
.. 11.9±0.2 
,.14.0 ±0.2 
,.14.4±0.3 
,. 10.2 ± 0.2 
,.10.1 ±0.3 
,. 11 . 8 + 0.2 
,11.4+0.2 
..14.4 ±0.3 
,14.9 ±0.3 
,15.4+0.2 
,15.4 ±0.3 
,. 8.8 ± 0.2 
... 8.6 ± 0.2 
,143 ±0.3 
,14.6+03 
,. 5.9 ±0.1 
... 63+0.1 


0.68+0.01 
0.70 ±0.02 
0.95 ±0.02 
134 ±0.02 

1.65 ±0.03 
1.18 ±0.02 
1.15+0.02 
1.20+0.01 
1.13 ±0.02 

1.66 ±0.04 
0.81 ±0.01 
0.81 ±0.01 
0.98 ±0.01 
1.00 ±0.02 
0.72 ±0.01 
0.72+0.02 
0.85 ±0.01 
0.82+0.01 
1.04 ±0.02 
1.06+0.02 
1.06+0.01 
1.07 ±0.02 
0.68 ±0.02 
0.68 ±0.02 
1.02 ±0.03 
1.05 ±0.02 
0.49+0.01 
0.52±0.01 


9.7 ±0.2 

10.4 ±0.4 
13.1±0.4 
133+03 
16.3 ±0,4 
16.0±0.3 
15.6+0.4 
16.7+0.4 

15.5 ±0.4 
16.0±0.3 

12.1 ±0.4 

12.2 ±0.2 
12.8 ±0.3 
13.0 ±0.4 
11.2±03 
11.0+0.3 
13.8+03 
13.4+0.2 
145 ±0.4 
14.9+03 
14.1+0.2 
135+0.4 

95 ±0.3 

9.2 ±0.2 
14.7 ±05 
145 ±0.5 
6.8+0.2 
73+0.2 


Page - 2 
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Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/rkkk0001 




































Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 30 
Company Results 

R.J. Reynolds Tobacco Company 



Brand 


Bright 100s 100FMSP. 

Camel RNFSP. 

Camel Filters KFHP...... 

Camel Filters KFSP. 

Camel Filters 100FSP. 

Camel Lights KFHP. 

Camel Lights KFSP. 

Camel Lights 100’s 100FSP. 

Century 25’s (25) KFSP. 

Century 25’s 100’s 1Q0FSP. 

Century 25’s Lights (25) KFSP. 

Century 25’s Lights 100’s 100FSP. 

Century 25’s Menthol Lights 100’s. 

Doral Full Flavor KFHP. 

Doral Full Flavor KFSP..... 

Doral Full Flavor 100’s 100FSP. 

Doral Filter Lights KFSP. 

Doral Menthol Filter Lights KFMSP.. 

Doral 100’s Filter Lights 100FSP. 

Doral Menthol Lights 100’s 100FMSP 

Doral Ultra Lights 100’s 100FSP. 

Magna KFHP. 

Magna KFSP. 

Magna Lites KFSP. 

More 120s 120FSP.. 

More 120s 120FMSP. 

More Lights 100s 100FHP. 

More Lights 100s 100FMHP. 

More Lights 120s 120FSP. 

More Lights 120s 120FMSP.. 

Now KFHP. 

Now KFSP. 

Now KFMSP..... 

Now 100s 100FSP. 

Now 100s 100FMSP. 

Ritz 100 100FHP. 

Ritz 100 100FMHP. 

Salem KFMSP. 

Salem 100’s 100FMSP. 

Salem Lights KFMSP. 

Salem Lights 100’s 100FMHP. 

Salem Lights 100’s 100FMSP. 

Salem Slim Lights 100’s 100FMHP. 


“Tar” 

mg/cig 

“ Nicotine ” 

mg/cig 

CO 

mg/cig 

... 6.7±0.1 

0.49±0.02 

10.7 ± 0.2 

..21.9 ±0.5 

1.36 ±0.03 

14.4 ±0.3 

..16.5 ±0.2 

1.03 ±0.01 

16.3+0.3 

..15.4+0.2 

1.00+0.02 

15.3 ±03 

... 17.4±0.4 

1.07±0.03 

18.1 ±05 

... 9.6 ±0.2 

0.61+0.01 

11.7+0.2 

... 8.9 ±0.2 

0.61±0.01 

125+0.3 

..11.2+0.3 

0.78+0.01 

14.5+0.3 

..14.8 ±0.3 

0.95 ±0.02 

17.0 ±0.4 

..17.0 ±0.4 

1.10 ±0.03 

20.7+0.5 

... 9.7 ±0.2 

0.68±0.01 

11.9 ±0.2 

..11.8 ±0.2 

0.85 ±0.01 

13.7 ±0.4 

..11.9 ±0.3 

0.84±0.02 

13.6 ±0.3 

... 15.2±0.3 

0.80 ±0.02 

18.1 ±0.5 

..17.8 ±0.2 

0.91±0.01 

19.5 ±0.4 

.. 14.2±0.2 

0.81 ±0.02 

16.6 ±03 

..12.3 ±0.3 

0.66+0.02 

15.0+0.4 

..11.7+0.2 

0.62+0.02 

14.1+03 

..12.0 ±0.2 

0.72±0.02 

13.7 ±0.3 

..12.1+0.2 

0.72 ±0.02 

13.7 ±0.3 

... 6.8 ±0.2 

0.46 ±0.02 

11.7 ±0.4 

..14.1 ±0.4 

0.89 ±0.02 

15.9 ±05 

..14.2 ±0.3 

0.93+0.02 

14.9 ±0.3 

... 9.0 ±0.1 

0.62±0.01 

13.2 ±0.2 

..16.6 ±0.3 

1.15 ±0.02 

21.1 ±0.5 

..16.9 ±0.5 

1.25 ±0.03 

213 ±0.7 

... 9.5 ±0.3 

0.74±0.02 

9.8 ±0.3 

... 8.9 ±0.2 

0.66+0.01 

9.8 ±0.4 

..12.0 ±0.3 

0.89 ±0.02 

19.1 ±0.4 

.,11.8+0.2 

0.91 ±0.02 

19.2±0.5 

< 05 

< 0.05 

< 05 

... 1.0 ±0.1 

0.13+0.01 

2.0 ±0.1 

... 1.1±0.1 

0.13 ±0.01 

2.2 ±0.1 

... 2.1 ±0.1 

023 ±0.01 

3-4 ±0.2 

... 2.7 ±0.1 

0.27±0.01 

4.5 ±0.2 

..11.7 ±0.2 

0.83+0.02 

13.0 ±0.2 

..11.5 ±0.2 

0.80±0.02 

11.7±0.2 

..15.7+0.3 

0.97±0.02 

18.4+0.4 

..16.6 ±0.2 

L 13 + 0.02 

17.9 ±0.4 

... 9.7±0.3 

0.70 ±0.02 

125 ±03 

..10.8+0.2 

0.82 ±0.02 

11.7 ±0.2 

... 93+0.2 

0.73 ±0.02 

11.4+03 

... 9.1 ±0.2 

0.72 ±0.02 

9.8 ±0.2 


PM3001059745 


Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/rkkk0001 



















































Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 30 
Company Results 

R.J. Reynolds Tobacco Company 


Brand 


Salem Ultra Lights KFMSP. 

Salem Ultra Lights 100’s 100FMSP 

Vantage KFSP. 

Vantage KFMSP. 

Vantage 100s 100FSP. 

Vantage Menthol 100s 100FMSP.... 

Vantage Ultra Lights KFSP. 

Vantage Ultra Lights 100s 100FSP. 

Winston KFHP. 

Winston KFSP... 

Winston 100’s 10OFSP. 

Winston Lights KFHP.. 

Winston Lights KFSP. 

Winston Lights 100’s 100FHP. 

Winston Lights 100’s 100FSP. 

Winston Ultra Lights KFSP............. 

Winston Ultra Lights 100’s 100FSP 


“Tar” 
mg/cig 

“Nicotine” 
mg/ cig 


5.1 ±0.1 

0.42 ±0.01 

7.7 ±0.20 

4.7 ±0.1 

0.43 ±0.02 

7.4±0.20 

.10.6+0.3 

0.72+0,02 

13.6 ±0.40 

.10.3 ±0.3 

0.69 ±0.02 

12.8 ±0.40 

.. 8.8 ±0.1 

0.62+0.01 

123 ±0.20 

.. 8.4 ±0.1 

0.61+0.02 

12.5 ±0.30 

,. 5.3 ±0.2 

0.44+0.01 

7.7 ±0.40 

.. 5.6 ±0.1 

0.47 ±0.02 

9.2 ±030 

,16.4 ±0.2 

1.03 ±0.01 

16.4+0.30 

.16.8 ±0.3 

1.09±0.02 

15.9 ±0.20 

,17.2 ±0.3 

1.07±0.02 

17.5 ±0.30 

.10.0 ±0.2 

0.63 ±0.01 

11.9+0.30 

.10.9 ±0.2 

0.75+0.01 

13.5+0.40 

.. 9.6 ±0.2 

0.67±0.01 

11.1 ±0.30 

,11.2±0.2 

0.79 ±0.01 

13.0 ±030 

.. 5.1 ±0.1 

0.43±0.01 

7.8+0.20 

.. 5.1 ±0.1 

0.45 ±0.01 

8.6 ±0.20 


Page - 2 
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Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/rkkk0001 

























































































Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 30 
Sorted “Nicotine” Test Results 


Brand 


Vantage 100s 100FSP. 

Merit KFSP. 

Doral Menthol Filter Lights KFMSP,. 

Merit KFHP. 

Winston Lights KFHP. 

Lucky Strike Lights KFSP... 

Doral Filter Lights KFSP. 

Belair 100’s 100FMSP.1.. 

More Lights 100s 100FMHP.. 

True 100’s 100FSP. 

Winston Lights 100’s 100FHP. 

True 100’s 100FMSP. 

Century 25’s Lights (25) KFSP. 

Virginia Slims Lights 100FMHP. 

Parliament Lights KFHP. 

Virginia Slims Lights 100FHP. 

Falcon Lights 100’s 100FMSP. 

Vantage KFMSP. 

Parliament Lights KFSP. 

Kool Lights KFMSP... 

Salem Lights KFMSP. 

Fiesta KFSP. 

Tareyton Long Lights 100FSP. 

Capri 100FMHP. 

Vantage KFSP. 

Players Lights 25’s KFMSP. 

Salem Slim Lights 100’s 10GFMHP. 

Players Lights 25’s KFSP.. 

Doral Menthol Lights 100’s 100FMSP. 

Doral 100’s Filter Lights 100FSP. 

Salem Lights 100’s 100FMSP. 

Kent Golden Lights KFMSP.. 

Kool Lights 100’s 100FMSP. 

More Lights 100s 100FHP. 

Malibu Light’s 100’s 100FSP. 

Lucky Strike Lights 100’s 100FSP. 

Winston Lights KFSP.. 

Merit 100’s 100FMSP. 

Capri 100FHP... 

Falcon Lights KFSP. 

Marlboro Lights KFHP. 

Falcon Lights KFMSP. 

Kim 25’s 100FMHP. 

Camel Lights 100’s 100FSP. 

Merit 100’s 100FSP. 

Benson & Hedges Lights 100’s 100FMSP 
Marlboro Lights 100’s 100FMSP. 


“Nicotine” “Tar” CO 

mg/cig mg/cig mg/rig 


,0.62±0.01 
.0.62±0.01 
.0.62 ±0.02 
.0.63+0.01 
.0.63+0.01 
,0.65±0.01 
,0.66±0.02 
.0.66+0.02 
,0.66±0.01 
.0.67 ±0.03 
.0.67+0.01 
.0.68 ±0.03 
,0.68 ±0.01 
.0.68 ±0.02 
.0.68+0.01 
.0.68 ±0.02 
.0.68 ±0.02 
.0.69 ±0.02 
.0.70+0.02 
,0.70 ±0.02 
.0.70 ±0.02 
.0.71 ±0.01 
0.71 ±0.02 
.0.71 ±0.01 
.0.72+0.02 
.0.72+0.02 
.0.72+0.02 
,0.72±0.01 
.0.72+0.02 
0.72 ±0.02 
.0.73 ±0.02 
.0.73 ±0.02 
.0.73+0.03 
0.74+0.02 
.0.75 ±0.02 
0.75 ±0.02 
0,75+0,01 
0.76 ±0.02 
0.76 ±0.02 
.0.77 ±0.02 
0.77 ±0.01 
0.78 ±0.02 
0.78 ±0.02 
0.78 ±0.01 
0.78 ±0.02 
0.78 ±0.02 
0.78+0.02 


8,8 ± 0.1 

8.2±0.2 

11.7 ±0.2 
8.2+0.2 
10.0 ±0.2 
8.1 ± 0.2 
12.3+0.3 
S.6+0.3 

8.9 ±0.2 

7.1 ±0.3 

9.6 ±0.2 

7.2 ±0.4 

9.7 ±0.2 

8.6 ± 0.2 

9.1 ±0.2 

8.8 ± 0.2 

8.5 ±0.2 
103 ±03 

93+03 

8.5+03 

9.7 ±03 

16.1 ±0.2 

8.6+0.2 

8.8 ± 0.2 

10.6 ±03 

10.1 ±03 
9.1+03 

10.2+0.2 

12.1 ±0.2 
12.0 ±0.2 

9.3+03 
8.0 ± 0.2 
8.7±0.5 

9.5 ±03 

8.7 ±0.2 

9.2 ±0.2 
10,9 ±0.2 
10.0 ±0.2 

8.8 ± 0.2 

11.1 ±03 
10.7+0.2 

10.5 ±03 
93+03 

11.2 ±03 

9.9 ±03 

10.6 ±03 
10.0+03 


123+03 
10.0 ±0.3 

14.1 ±0.3 

10.1 ±03 

11.9 ±0.3 

9.9+03 
15.0 ±0.4 
9.2±0.4 

9.8 ±0.4 

7.4 ±0.4 

11.1 ±03 

7.5 ±0.4 

11.9 ±0.2 
93 ±0.2 

9.7 ±03 

9.5 ±0.3 

10.5 ±03 
12.8+0.4 

10.4 ±0.4 
93+03 

12.5 ±0.3 

18.4 ±0.3 
93+03 

5.9 ±0.2 

13.6 ±0.4 
11.0+03 

9.8 ±0.2 
11.2±03 

13.7 ±0.3 

13.7 ±0.3 

11.4 ±03 

8.8 ±0.4 

9.8 ±03 
9.8+03 

10.0 ±03 
103+0.3 

13.5 ±0.4 
11.6+03 

63 ±03 

10.9 ±0.2 

11.9 ±0.2 
12.1+0.4 

9.9 ±0.2 

14.5 ±03 

11.8 ±03 

12.2 ±03 
11.7+03 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 30 
Sorted “Nicotine” Test Results 


Brand 


“Nicotine” “Tar” CO 

mg/ cig mg/cig mg/cig 


L & M Long Lights 100FSP.. 

DunhiU International Superior Mild 100FHP 

Kent Golden Lights KFSP. 

Richland Lights (25) KFSP. 

Winston Lights 100’s 100FSP. 

Marlboro Lights 25’s KFSP.... 

Marlboro Lights KFMSP.. 

Marlboro Lights KFSP.. 

Doral Full Flavor KFHP. 

Ritz 100 100FMHP. 

Benson & Hedges Lights 100’s 100FSP.. 

Doral Full Flavor 100’s 100FSP. 

Cambridge Lights KFMSP. 

Players KFMHP..... 

Players KFHP. 

Salem Lights 100’s 100FMHP. 

Marlboro Lights 100’s 100FHP. 

Belair KFMSP... 

Players 25’s Lights 100’s 100FMSP. 

Newport Lights KFMSP... 

Pall Mall Light 100’s 100FSP. 

Ritz 100 100FHP. 

Marlboro Lights 100’s 100FSP. 

Century 25’s Menthol Lights 100’s. 

Newport Lights KFMHP. 

Cambridge Lights KFSP. 

Kent Golden Lights KFHP. 

Century 25’s Lights 100’s 10QFSP. 

Players 25’s Lights 100’s 100FSP. 

Kent Golden Lights 100s 1G0FMSP. 

Cambridge Lights 100’s 100FMSF. 

KoolMilds KFMHP. 

Raleigh Lights 100’s 100FSP. 

Raleigh Lights KFSP. 

Viceroy Lights KFSP..... 

Silva Thins Filters 100FHP. 

Old Gold Lights KFSP. 

Cambridge Lights 100’s 10QFSP. 

Newport Lights 100’s 100FMSP. 

Benson & Hedges Multifilter KFSP. 

Kim 25’s 100FHP. 

Kent KFHP. 

Lucky Strike KFSP. 

Falcon Lights 100’s 10OFSP. 

Lucky Strike KFHP.... 

More Lights 120s 120FSP. 

Magna KFHP. 


..0.79 ±0.02 
..0.79 ±0.01 
..0,79 ±0.02 
..0.79 ±0.02 
..0.79+0.01 
..0.79 ±0.02 
..0.79+0.02 
..0.80 ±0.01 
..0.80 ±0.02 
..0.80+0.02 
..0.81+0.02 
..0.81+0.02 
..0.81 ±0.03 
..0.81 ±0.01 
..0.81 ±0.01 
..0.82 ±0.02 
..0.82 ±0.01 
..0.82 ±0.02 
..0.82+0.01 
..0.82+0.02 
..0.83+0.02 
..0.83 ±0.02 
..0.83+0.02 
..0,84+0.02 
..0.84 ±0.02 
..0.84+0.02 
..0.84+0.02 
..0.85±0.01 
..0.85 ±0.01 
..0.86+0.02 
..0.86 ±0-01 
..0.86 ±0.02 
..0.86 ±0.02 
..0.86 ±0.01 
,.0.86+0.02 
..0.87+0.02 
..0.87 ±0.02 
..0.87+0.02 
..0.87 ±0.02 
..0.87 ±0.02 
..0.87+0.01 
..0.87 ±0.02 
..0.87+0.02 
.0.87+0.02 
,0.88 ±0.02 
,0.89 ±0.02 
,0.89+0.02 


7.6 ±0.2 

9.3 ±0.2 
8.7+0.3 

10.8+0.2 

11.2+0.2 

11.3 ±0.2 
11.0 ±0.2 
11.2 ±0.2 

15.2 ±0.3 

11.5 ±0.2 

10.5 ±0.2 
14.2+0.2 

11.9 ±0.3 
11.9+0.2 

11.6 ±0.2 
10.8 ±0.2 

10.9 ±0.2 

10.4 ±0.2 
11.4±0.2 

9.0 ±0.2 

10.4 ±0.2 

11.7 ±0.2 

11.2 ±0.2 

11.9 ±0.3 
9.2±0.2 

12.2±0.2 

9.6 ±0.3 

11.8 ±0.2 
11.8 ±0.2 

9.2+0.3 
11,8 ± 0.2 
11.5±0.3 
11.2+0.3 
11.6 ±0.2 
11.5±0.3 
10.3 ±0.2 
9.7±0.2 
11.9+0.2 

9.4 ±0.2 
12.1+0.2 

10.9 ±0.3 

11.5 ±0.3 
11.7+0.2 

12.6 ±0.2 
11.7+0.2 
12.0 ±0.3 
14.1 ±0.4 


6 . 2+02 
10.8+0.3 
9.4+0.5 
12.5+0.2 
13.0+0.3 
12.2 ±03 
12.1+0.3 
12.1+0.4 
18.1±0.5 
11.7+0.2 
12.S±0.3 
16.6+02 
12.5+03 
12.2 ±0.2 

12.1 ±0.4 
11.7+0.2 
12.9 ±0.4 

9.8 ±0.2 
13.4±0.2 

9.9 ±0.3 
12.0+0.4 
13.0 ±0.2 
132±0.3 
13.6+0.3 
10.1+0.3 

12.5 ±0.3 

10.5 ±0.4 

13.7 ±0.4 
13.8+0.3 

9.8+0.4 
14.0 ±0.3 
11.1+0.3 
13.3+0.4 

13.5 ±03 

13.4 ±0.4 

11.1 ±0.2 
11.2+0.3 

14.4 ±0.2 
9.9+03 

11 . 6+03 

11.6 ±0.4 

12.8 ±0.4 

12.4 ±0.4 
15.2 ±0.4 

12.6 ±0.3 
19.1 ±0.4 

15.9 ±0.5 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 30 
Sorted “Nicotine” Test Results 


Brand 


“Nicotine” “Tar” CO 

mg/cig mg/cig mg/cig 


Kent Golden Lights 100s 100FHP. 

Viceroy Lights 100’s 100FSP. 

More Lights 120s 120FMSP.. 

Doral Full Flavor KFSP... 

KoolMilds KFMSP. 

Richland Lights (25) 100’s 100FSP. 

Kool Milds 100’s 100FMSP. 

Lucky Strike Menthol 100’s 100FMSP 

Kent KFSP. 

Magna KFSP... 

Eli Cutter Lights KFSP. 

Kent Golden Lights 100s 100FSP. 

Malibu Menthol 100’s 100FMSP. 

Silva Thins 100FSP. 

Century 25’s (25) KFSP. 

Tareyton KFSP. 

Parliament Lights 100’s 100FSP. 

Lucky Strike Filters 100’s 100FSP. 

Malibu 100’s 100FSP. 

Raleigh KFSP. 

Viceroy KFSP... 

Silva Thins Menthol 100FMHP. 

Newport Lights 100’s 100FMHP. 

Tareyton 100’s 100FSP... 

Salem KFMSP. 

Satin 100FSP. 

Players 100’s 100FHP. 

Raleigh 100’s 100FSP. 

Players 100’s 100FMHP. 

Camel Filters KFSP. 

Satin 100FMSP. 

Kent 100s 100FMSP. 

Hi-Lite 100FHP. 

Lark Lights KFSP. 

Silva Thins Menthol 100FMSP.. 

Rothmans Special Mild KFHP. 

Pall Mall Red KFSP. 

Virginia Slims Lights 120’s 120FHP..... 

Old Gold Lights 100s 100FSP.. 

Eve Slim Lights 100’s 100FMHP. 

Camel Filters KFHP.... 

Winston KFHP.. 

L & M KFSP.. 

Eve Slim Lights 100’s 100FHP...,.. 

Kent 100s 100FSP. 

Saratoga 120’s 120FHP.. 

St. Moritz Menthol Filter 100MSP.. 


....0.91+0.02 

9.9 ±0.3 

10.6 ±0.5 

....0.91 ±0.02 

11.8 ±0.2 

14.0 ±0.4 

,...0.91±0.02 

11.8+0.2 

19.2 ±0.5 

....0.91 ±0.01 

17.8 ±0.2 

19.5 ±0.4 

....0.92 ±0.02 

11.9 ±0.3 

12.6 ±03 

„.0,92±0.02 

12.4 ±0.2 

14.4 ±0.4 

...0.9210.02 

11.510.2 

12.2 ±0.2 

....0.92+0.02 

11.6+03 

123 ±03 

....0.93 ±0.03 

12.3+0.4 

13.4 ±0.4 

...0.93 ±0.02 

14.2103 

14.9+0.3 

...0.93 ±0.02 

12.110.3 

13.4 ±03 

..„0.94±0.03 

10.310.4 

11.2 ±0.4 

...0.94+0.02 

11.5+0.2 

11.7+0.4 

...0.94±0.02 

11.6 ±0.2 

10.2 ±0.3 

...0.95±0.02 

14.8 ±0.3 

17.0 ±0.4 

...0.95±0.02 

13.8 ±0.3 

153 ±03 

...0.95 ±0.02 

12.4+0.2 

13.1 ±0.4 

...0.96 ±0.02 

12.0 ±0.2 

12.5 ±03 

...0.96+0.04 

12.0 ±0.5 

12.9 ±0.5 

...0.96 ±0.02 

15.0 ±0.4 

14.5+0.3 

...0.96 ±0.02 

15.1 ±03 

14.7+03 

...0.97±0.02 

11.3 ±0.2 

11.4±0.3 

...0.97 ±0.03 

10.2±0.3 

10.8 ±0.4 

...0.97 ±0.02 

13.5 ±0.3 

16.2+0.4 

...0.97+0.02 

15.7 ±03 

18.4 ±0.4 

...0.97 ±0.02 

11.0+0.3 

12.7 ±03 

...0.9810.01 

14.0 ±0.2 

12.8 ±03 

...0.99+0.02 

15.3+0.3 

16.2±03 

...1.00 ±0.02 

14.4 ±0.3 

13.0 ±0.4 

....1.00 ±0.02 

15,4 ±02 

15.3±0.3 

...1.0010.02 

11.3 ±03 

13.2+0.4 

...1.00 ±0.03 

13.6+03 

14.4±0.3 

...1.01 ±0.02 

13.8 ±0.2 

14.5±0.4 

...1.0110.02 

13,1 ±0.2 

12.8 ±0.4 

...1.01+0.02 

12.1+0.2 

10.4 ±0.3 

...1.01 ±0.02 

13.8 ±0.2 

15.6+03 

...1,02 ±0.02 

13,8 ±0.3 

12.9 ±0.3 

...1.02+0.03 

14.3+0.3 

14.7±0.5 

...1.02 ±0.02 

13.0 ±0.2 

16.7 ±03 

...1.03 ±0.02 

12.8 ±03 

10.9+0.3 

...1.03 ±0.01 

16.5+0.2 

16.3 ±03 

...1.03 ±0.01 

16.4 ±02 

16.4±0.3 

...1.04±0.02 

13.4+0.2 

12.9 ±0.2 

...1.04 ±0.02 

12.8 ±0.2 

11.1±0.2 

...1.04 ±0.02 

13.4 ±0.2 

13.8+0.3 

...1.04+0.02 

14.4 ±0.3 

14.5 ±0.4 

...1.04 ±0.02 

15.1±0.2 

15.5 ±0.3 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 30 
Sorted “Nicotine” Test Results 


Brand 


“Nicotine” “Tar” 

mg/cig mg/cig 


Pall Mall Red 100FSP. 

LarkKFSP. 

Virginia Slims Lights 120’s 120FMHP. 

Saratoga 120’s 120FMHP. 

Virginia Slims 100FSP. 

PaU Mall Light 100’s Low Tar 100FMSP. 

Winston 100’s 100FSP. 

Virginia Slims 100FMSP..... 

Eve Lights 120’s 120FHP. 

Camel Filters 100FSP. 

Marlboro 25’s KFSP. 

Cambridge Full Flavor KFSP. 

L & M 30’s Lights 100’s 100FSP. 

Marlboro KFHP. 

Alpine KFMSP. 

L & M KFHP. 

Winston KFSP. . . 

Richland (25) KFMSP. 

Kool KFMHP.... 

L & M Super 100 100FSP. 

Marlboro KFMSP. 

Lark Light 100’s 100FSP. 

Eli Cutter KFSP.... 

St. Moritz Filter 100s 100FSP. 

Century 25’s 100's 100FSP... 

Pall Mall Unfiltered Lights KNFSP.... 

Marlboro KFSP.. 

Eve Lights 120’s 120FMHP.. 

Craven "A" RFHP. 

Salem 100’s 100FMSP. 

Craven "A" KFHP.. 

Benson & Hedges 100’s 10QFMHP. 

Philip Morris International 100FMHP.. 

Viceroy Super Long 100’s 100FSP. 

More 120s 120FSP. 

Cambridge Full Flavor 100’s 100FSP. 

Philip Morris Blues 100FMSP...... 

Benson &. Hedges 100’s 100FHP.. 

Benson & Hedges 100’s 100FMSP. 

Marlboro 100’s 100FHP.. 

Richland (25) KFSP. 

Marlboro 100’s 100FSP. 

Philip Morris Blues KFMSP. 

Benson & Hedges KFHP.... 

Marlboro 100 Red 100FSP. 

Richland (25) 100’s 100FMSP.. 

Kool KFMSP. 


..1.04 ±0.02 

13.6 ±0.3 

..1.05 ±0.02 

133 ±0.1 

..1.05+0.02 

14.6 ±0.5 

..1.06+0.02 

14.9 ±0.3 

..1.06 ±0.01 

15.4 ±0.2 

..1.06 ±0.02 

133+0.2 

..1.07+0.02 

17.2+0.3 

..1.07 ±0.02 

15.4 ±0.3 

..1.07 ±0.03 

123 ±0.3 

..1.07 ±0.03 

17.4 ±0.4 

..1.07+0.02 

16.9 ±0.4 

..1.08 ±0.02 

17.0 ±0.3 

..1.08 ±0.02 

12.8 ±0.2 

..1.08 ±0.02 

163 ±0.3 

..1.08 ±0.02 

17.0 + 0.4 

,.1.09+0.02 

13.9 ±03 

..1.09 ±0.02 

16.8+0.3 

..1.09+0.02 

16.4+0.3 

..1.09+0.02 

15.6+0.3 

..1.09 ±0.03 

13.8 ±0.2 

..1.09 ±0.01 

16.8 ±0.2 

..1.09 ±0.02 

13.8 ±0.3 

..1.10+0.03 

16.1 ±0.2 

..1.10 ±0.02 

14.8+0.3 

,.1.10 ±0.03 

17.0 ±0.4 

..1.10 ±0.04 

16.2+0.9 

,.1.11 ±0.02 

16.8 ±0.2 

..1.11+0.03 

12.5+0.4 

..1.11 ±0.03 

16.0 ±0.4 

..1.13 ±0.02 

16.6 ±0.2 

..1.13+0.02 

15.5+0.3 

.. 1.13±0.02 

16.3+0.3 

..1.13 ±0.02 

16.8 ±0.3 

..1.14+0.02 

15.8+0.4 

..1.15+0.02 

16.6+0.3 

.. 1.15±0.02 

17.2 ±0.3 

..1.15+0.02 

15.5±0.2 

..1.16 ±0.02 

16.8 ±0.2 

.1.16+0.02 

16.4 ±0.2 

.1.16 ±0.02 

16.6 ±03 

.1.16 ±0.03 

16.6+03 

. 1.17±0.02 

16.9+0.3 

.1.18 + 0.02 

16.9+03 

.1.18+0.02 

15.1 ±0.4 

.1.18 ±0.02 

16.7+0.3 

.1.18+0.03 

16.2+0.2 

.1.18+0.03 

16.9 ±0.4 
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CO 

mg/cig 

14.0 ±0.3 

12.2 ±0.3 
14.5+0.5 

14.9 ±0.3 

14.1 ±0.2 

12.9 ±0.3 

17.5 ±0.3 

13.5 ±0.4 
10.7+0.4 
18.1+0.5 
15.6+0.4 

16.1 ±0.3 
10.7+0.3 
14.9+0.4 

15.7 ± 0.4 

13.3 ±03 

15.9 ±0.2 
16.1+0.3 

15.8 ±03 

13.9 ±0.3 
15.6±0.3 
14.1±0.4 
15.4±0.2 
14.8+03 
20.7 ±0.5 
12 . 0 + 1.0 
15.8+0.3 
10.8±0.4 
12.8+0.3 

17.9 ±0.4 
15.7±0.3 
15.1+0.4 

15.5 ±0.4 
15.1+0.4 
21.1+0.5 

15.9 ± 0.4 

15.6 ±0.4 
16.1 ±0.4 
16.1±0.4 
16.5+0.5 
15.7+0.3 

16.6 ±0.5 
16.0 ±03 
11.5 ±03 
16.0+0.3 
16.6+0.3 
16.5+0.4 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 30 
Sorted “Nicotine” Test Results 


Brand 


Marlboro 100 Red 1G0FHP. 

Benson & Hedges 100’s 100FSP. 

Philip Morris International 100FHP 

Lark 100FSF. 

Kool Super Longs 100’s 100FMSP.... 

Dunhill Menthol 100FMHP. 

Pall Mall 100’s 100FSP. 

More 120s 120FMSF... 

Rothmans KFHP. 

Newport KFMHP..... 

Newport (25) KFMSP. 

Chesterfield RNFSP. 

Richland (25) 100’s 100FSP. 

Newport KFMSP....... 

Old Gold Filters KFSP. 

Philip Morris RNFSP. 

Kool RNFMSP. 

Camel RNFSP,.... 

Dunhill International 100FHP. 

Raleigh KNFSP. 

Max 120s 120FSP. 

Lucky Strike RNFSP. 

Max 120s 120FMSP. 

Old Gold Filter 100’s 100FSP. 

Newport 100’s 10OFMSP. 

Newport 100’s 100EMHP. 

Pall Mall 25’s KNFSP. 

Pall Mall KNFSP. 

Tall 120s 120FMSP. 

Newport 100’s (25) 100FMSP. 

Spring 100’s 100FMSP. 

Herbert Tareyton KNFSP. 

Tall 120s 120FSP. 

Philip Morris Co mman der KNFSP.. 

Players RNFHP. 

Chesterfield KNFSP. 

English Ovals KNFHP. 

Old Gold Straights KNFSP. 


“Nicotine” “Tar” CO 

mg/cig mg/cig mg/cig 


1.19 ±0.02 

1.19 ±0.02 

1.20+0.01 

1.20 ±0.03 
1.23+0.03 

1.23 ±0.02 

1.24 ±0.02 

1.25 ±0.03 
1.27±0.03 
1.28 ±0.02 
1.29 ±0.03 
1.30+0.03 
1.31+0.02 
1.33 ±0.02 
1.34+0.03 
134 ±0.02 
134 ±0.05 

136 ±0.03 
1.38 ±0.03 
138+0.03 
1.45 ±0.03 
130 ±0.02 
1.51 ±0.02 
132±0.03 
133 ±0.03 

133 ±0.03 

134 ±0.03 
134+0.02 
134+0.03 

135 ±0.03 
1,56 ±0.02 

137 ±0.03 
1.64±0.04 
1.65±0.03 
1.66+0.04 
1.69+0.04 
1.84±0.05 
1.91 ±0.03 


16.8+0.2 
17.0 ±03 

17.8 ±0.2 

14.8 + 0.3 
16.2±0.2 
143 ±0.2 
16.7±0.4 

16.9 ±03 

18.6 ±03 
16.6+0.3 

16.8 ±03 
20.5+0.5 
17.7+03 

17.3 ±0.2 
17.5+0.4 

22.7 ±0.4 
213 ±0.8 

21.9 ±03 
14.8+0.2 
24.0 ±0.4 

17.7 ±0.3 
243 ±0.4 
18.2+0.4 

19.7 ±03 

19.4 ±0.3 

19.3 ±03 

23.6 ±0.5 
23.7±0.4 

17.8 ±0.4 

19.6 ±03 
19-4 ±0.2 
25.0 ±03 

19.9 ±0.4 
27.2±0.5 
25.2+03 
24.7±03 

24.2 ±0.6 

26.9 ±0.4 


17.0+03 

17.2 ±0.4 
16.7+0.4 
143 ±0.4 

16.3 ±03 

17.1 ±03 

16.8 ±0.5 

21.3 ±0.7 

20.4 ±03 

16.9 ±0.4 
17.0 ±0.4 

13.2 ±0.3 
17.2+0.4 
17.7+0.3 
18.2+0.4 
133 ±03 
143 ±0.4 

14.4 ±0.3 
173+0.4 
17.0 ±0.4 
16.7+03 
17.0 ±0.4 

16.8 ±03 

19.5 ±0.4 

18.9 ±0.4 
19.0 ±0.3 
16.2+0.4 
16.1 ±0.3 
17.6+0.6 
19.0 ±0.4 
183 ±03 

17.8 ±0.3 

20.7 ±0.6 
163+0.4 
16.0+0.3 

15.7 ±03 
153+0.4 

18.8 ±03 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 30 
Sorted “Tar” Test Results 


Brand 



“Nicotine” 

mg/cig 

CO 

mg/cig 

05 

< 0.05 

< 05 

05 

< 0.05 

< 05 

0.6 ±0.1 

0.09+0.01 

15+0.1 

0.7 ±0.1 

0.10±0.01 

0.9 ±0.1 

0.8 ±0.1 

0.11 ±0.01 

1.1 ±0.1 

1.0 ±0.1 

0.13±0.01 

Z0±0.1 

1.1 ±0.1 

0.13±0.01 

2.0+0.1 

1.1 ±0.1 

0.13±0.01 

2.2+0.1 

2.1 ±0.1 

Q.23±0.01 

3.4+0.2 

2.7±0.1 

037+0.01 

45+0.2 

3.0 ±0.3 

0.28 ±0.03 

3.7+0.4 

3.3 ±0.1 

0.33 ±0.01 

4,4 ±0.2 

3.5 ±0.2 

0.37 ±0.02 

4.3+05 

3.6 ±0.1 

0,37+0.02 

45 ±0.2 

3.7±0.2 

0.39+0.02 

4.4 ±05 

4.4 ±0.2 

0.42+0.01 

6.3 ±05 

4.7 ±0.1 

0.41+0.01 

5.8 ±0.2 

4.7 ±0.3 

0.46+0.03 

5.8 ±05 

4.7 ±0.1 

0.43 ±0.02 

7.4+0.2 

4.8 ±0.2 

0.47 ±0.02 

5.8 ±0.2 

4.9 ±0.2 

0.48 ±0.02 

65 ±05 

5.1 ±0.2 

050+0.01 

6.7 ±0.2 

5.1 ±0.1 

0.43+0.01 

7.8±0.2 

5.1+0.1 

0.45 ±0.01 

8.6+0.2 

5.1±0.1 

0.42+0.01 

7.7±0.2 

5.1+03 

0.42 ±0.02 

5.7+05 

5.2±0.2 

0.46 ±0.02 

6.7 ±05 

5.3 ±0.2 

0.44+0.01 

7.7 ±0.4 

5.3 ±0.3 

052±0.02 

7.1+0.4 

5.4±0.1 

0.49+0.01 

7.4 ±0.2 

5 A ±03. 

0.49 ±0.02 

63+0.4 

55+0.1 

0.49+0.01 

6.1+05 

5.6 ±0.1 

0.47 ±0.02 

9.2 ±0.3 

5.6 ±0.1 

0.50 ±0,01 

75 ±0.2 

5.7 ±0.2 

0.55 ±0.02 

75+0.4 

5.8 ±0.3 

0.49 ±0.02 

7.1±0.4 

5.9 ±0.1 

0.49 ±0.01 

6.8 ±0.2 

5.9 ±0.2 

057+0.01 

5.0 ±0.2 

6.1 ±0.2 

0.60 ±0.02 

5.1+0.2 

6.3 ±0.1 

052±0.01 

75 ±0.2 

6.7±0.1 

0-49 ±0.02 

10.7±0,2 

6.8 ±0.2 

0.46+0.02 

11.7 ±0.4 

7.1 ±0.3 

0.67 ±0.03 

7.4+0.4 

7.2 ±0.4 

0.68 ±0.03 

75±0.4 

7.6 ±0.2 

0.79+0.02 

63+03 

7.8+03 

059+0.01 

9.7 ±03 

8.0 ±0.2 

0.73 ±0.02 

8.8 ±0.4 


Carlton KFHP.< 

NowKFHP.< 

Carlton KFMSP. 

Carlton 100’s 100FMHP. 

Carlton 100’s 100FHP. 

Now KFSP.... 

Carlton KFSP. 

Now KFMSP. 

Now 100s 100FSP. 

Now 100s 100FMSP. 

Kool Ultra KFMSP. 

Carlton 100’s 100FSP... 

Triumph KFMSP..... 

Triumph KFSP... 

Kent m KFSP. 

Carlton 100’s 100FMSP. 

Merit Ultra Lights KFMSP..... 

True KFMSP..... 

Salem Ultra Lights 100’s 100FMSP. 

True KFSP... 

Kent m 100s 100FHP. 

Triumph 100s 100FSP. 

Winston Ultra Lights KFSP. 

Winston Ultra Lights 100’s 100FSP... 

Salem Ultra Lights KFMSP. 

Tareyton Lights KFSP... 

Merit Ultra Lights KFSP. 

Vantage Ultra Lights KFSP....... 

Kent m 100s 100FSP. 

Merit Ultra Lights 100’s 100FMSP. 

Benson & Hedges Deluxe Ultra Lights 100’s 100FMHP.... 

Kool Ultra 100’s 100FMSP. 

Vantage Ultra Lights 100s 100FSP... 

Merit Ultra Lights 100’s 100FSP. 

Triumph 100s 10QFMSP. 

Benson & Hedges Deluxe Ultra Lights 100’s 100FHP. 

Virginia Slims Ultra Lights 100FHP. 

Carlton 120’s 120FSP. 

Carlton 120’s 120FMSP. 

Virginia Slims Ultra Lights 100FMHP... 

Bright 100s 100FMSP. 

Doral Ultra Lights 100’s 100FSP.. 

True 100’s 100FSP. 

True 100’s 100FMSP. 

L & M Long Lights 100FSP.. 

Merit KFMSP. 

Kent Golden Lights KFMSP. 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 30 
Sorted “Tar” Test Results 


Brand 


Lucky Strike Lights KFSP. 

Merit KFHP. 

Merit KFSP. 

Vantage Menthol 100s 100FMSP. 

Kool Lights KFMSP... 

Falcon Lights 100’s 100FMSP. 

Virginia Slims Lights 100FMHP. 

Belair 100’s 100FMSP... 

Tareyton Long Lights 100FSP. 

Kool Lights 100’s 100FMSP. 

Kent Golden Lights KFSP. 

Malibu Light’s 100’s 100FSP. 

Capri 100FMHP........ 

Capri 100FHP. 

Vantage 100s 100FSP. 

Virgima Slims Lights 100FHP.„.„. 

More Lights 100s 100FMHP. 

Camel Lights KFSP. 

Magna Lites KFSP. 

Newport Lights KFMSP. 

Salem Slim Lights 100’s 100FMHF. 

Parliament Lights KFHP. 

Lucky Strike Lights 100’s 100FSP. 

Newport Lights KFMHP.. 

Kent Golden Lights 100s 100FMSP. 

Salem Lights 100’s 100FMSP. 

Dunhill International Superior Mild 100FHP 

Kim 25’s 100FMHP. 

Parliament Lights KFSP. 

Newport Lights 100’s 100FMSP. 

More Lights 100s 10QFHP. 

Winston Lights 100’s 100FHP. 

Kent Golden Lights KFHP. 

Camel Lights KFHP. 

Old Gold Lights KFSP. 

Salem Lights KFMSP.. 

Century 25’s Lights (25) KFSP. 

Merit IGO’s 10GFSP. 

Kent Golden Lights 100s 100FHP. 

Merit 100’s 100FMSP. 

Winston Lights KFHP. 

Marlboro Lights 100’s 100FMSP. 

Players Lights 25’s KFMSP... 

Players Lights 25’s KFSP... 

Newport Lights 100’s 100FMHP. 

Vantage KFMSP. 

Silva T hins Filters 100FHP... 


“Tar” 

mg/cig 

“Nicotine” 

mg/cig 

CO 

mg/cig 

. 8 . 1 + 0.2 

0.65 ± 0.01 

9.9 ± 0.3 

. 82+02 

0.63 + 0.01 

10.1 ± 0.3 

. 8 . 2 + 02 ; 

0 . 62 + 0.01 

10.0 ± 0.3 

.. 8.4 ± 0.1 

0.61 ± 0.02 

12.5 ±03 

. 85 + 0.3 

0 . 70 + 0.02 

92 + 0.3 

. 85+02 

0.68 ± 0.02 

105 ±03 

. 8 . 6+02 

0.68 ± 0.02 

92 ±02 

. 8 . 6 + 0.3 

0.66 ± 0.02 

9 . 2 ± 0.4 

.. 8 . 6+02 

0 . 71 ± 0.02 

92 ± 0.3 

. 8 . 7+05 

0.73 ± 0.03 

9 . 8 ± 0.5 

. 8 . 7+03 

0.79 ± 0.02 

9 . 4 ± 0.5 

. 8 . 7 + 0.2 

0.75 ± 0.02 

10 . 0+03 

. 8 . 8+02 

0.71 ± 0.01 

5.9 ±02 

. 8 . 8 + 0.2 

0.76 ± 0.02 

62+02 

. 8 . 8 + 0.1 

0 . 62 ± 0.01 

123 ± 0.2 

. 8 . 8 + 0.2 

0.68 ± 0.02 

9 . 5+03 

. 8 . 9+02 

0.66 ± 0.01 

9-8 ± 0.4 

. 8 . 9+02 

0.61 ± 0.01 

125 ±03 

. 9 . 0 + 0.1 

0 . 62 ± 0.01 

132 + 0.2 

. 9 . 0+02 

0 . 82 + 0.02 

9.9 ±03 

. 9 . 1 + 0.2 

0.72 ± 0.02 

9 . 8 + 0.2 

. 9 . 1+02 

0 . 68 + 0.01 

9 . 7 + 0.2 

. 92 + 0.2 

0.75 ± 0.02 

103 ±03 

. 92 + 0.2 

0.84 ± 0.02 

10.1 ± 0.3 

. 9.2 ± 0.3 

0.86 ± 0.02 

9.8 ± 0.4 

. 93 + 0.2 

0 . 73 + 0.02 

11 . 4 ± 0.3 

. 93+02 

0.79 ± 0.01 

10.8 ±03 

. 93 ± 0.2 

0.78 ± 0.02 

9.9 ±02 

. 93+03 

0 . 70 + 0.02 

10 . 4 + 0.4 

. 9 . 4+02 

0.87 ± 0.02 

9.9 ±03 

. 95+03 

0.74 ± 0.02 

9.8 ±03 

. 9 . 6+02 

0 . 67 + 0.01 

11.1 ±03 

. 9 . 6+03 

0 . 84 + 0.02 

10.5 ± 0.4 

. 9 . 6 + 0.2 

0.61 ± 0.01 

11 . 7+02 

. 9 . 7+02 

0.87 ± 0.02 

11 . 2 ± 0.3 

. 9 . 7+03 

0.70 ± 0.02 

12.5 ± 0.3 

. 9 . 7+02 

0 . 68 ± 0.01 

11.9 ±02 

. 9 . 9 + 0.2 

0 . 78 + 0.02 

11.8 ±03 

. 9 . 9+03 

0 . 91 + 0.02 

10 . 6+05 

. 10 . 0+02 

0 . 76 ± 0.02 

11.6 ±02 

. 10.0 ±02 

0 . 63 ± 0.01 

11.9 ± 0.3 

. 10 . 0 + 0.2 

0.78 ± 0.02 

11.7 ± 0.2 

. 10 . 1+03 

0 . 72 + 0.02 

11.0 ±03 

. 10 . 2+03 

0 . 72 ± 0.01 

112 ±03 

. 102+03 

0 . 97 + 0.03 

10.8 ± 0.4 

. 103+03 

0 . 69 + 0.02 

12.8 ± 0.4 

. 103 + 0.2 

0 . 87 ± 0.02 

11.1 ± 0.2 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 30 
Sorted “Tar” Test Results 


Brand 


“Tar” “Nicotine” CO 

mg/cig mg/rig mg/rig 


Kent Golden Lights 100s 100FSP. 

Belair KFMSP. 

Pall Mall Light 100’s 100FSP. 

Benson & Hedges Lights 100’s 100FSP .... 

Falcon Lights KFMSP. 

Vantage KFSP. 

Benson & Hedges Lights 100’s 100FMSP 

Marlboro Lights KFHP...„„..„„.v.... 

Richland Lights (25) KFSP. 

Salem Lights 100’s 100FMHP... 

Winston Lights KFSP... 

Marlboro Lights 100’s 100FHP. 

Kim 25’s 100FHP. 

Marlboro Lights KFMSP,...,,. 

Satin 100FSP. 

Falcon Lights KFSP. 

Raleigh Lights 100’s 100FSP. 

Marlboro Lights KFSP. 

Marlboro Lights 100’s 100FSF. 

Camel Lights 100’s 100FSP. 

Winston Lights 100’s 100FSP. 

Marlboro Lights 25’s KFSP. 

Silva Thins Menthol 100FMHP... 

Satin 100FMSP. 

Players 25’s Lights 100’s 100FMSP. 

Ritz 100 100FMHP. 

Kool MUds KFMHP. 

Viceroy Lights KFSP. 

Malibu Menthol 100’s 100FMSP. 

KentKFHP. 

Kool Milds 100’s 100FMSP. 

Raleigh Lights KFSP. 

Silva Thins 100FSP. 

Players KFHP... 

Lucky Strike Menthol 100’s 100FMSP. 

Lucky Strike KFSP. 

Dora! Menthol Filter Lights KFMSP. 

Lucky Strike KFHP. 

Ritz 100 100FHP. 

Players 25’s Lights 100’s 100FSP. 

Cambridge Lights 100’s 100FMSP. 

Viceroy Lights 100’s 100FSP. 

More Lights 120s 120FMSP. 

Century 25’s Lights 100’s 100FSP.. 

Players KFMHP . 

Cambridge Lights 100’s 100FSP. 

Cambridge Lights KFMSP.. 


..10.3 ±0.4 
,.10.4±0.2 
..10.4+0.2 
..10.5+0.2 
..10.5+0.3 
..10.6 ±0.3 
..10.6 ±0.2 
..10.7 ±0.2 
.. 10 . 8 + 0.2 
..10.8 ±0.2 
..10.9 ±0.2 
..10.9 ±0.2 
..10.9+0.3 
..11.0 ±0.2 
..11.0 + 0.3 
..11.1+0.2 
.11.2+0.3 
..11.2+0.2 
..11.2 ±0.2 
.. 11.2 ±0.3 
..11.2+0.2 
..11.3 ±0.2 
..11.3+0.2 
..11.3 ±0.3 
„11.4±0.2 
.11.5 ±0.2 
,11.5 ±0.3 
,.11.5+0.3 
,11.5+0.2 
,11.5 ±03 
,11.5 ±0.2 
.11,6+02 
,11.6+0.2 
.11.6 ±0.2 
,11.6 ±03 
,11.7+0.2 
,11.7+0.2 
.11.7 ±0.2 
.11.7+0.2 
.11.8 ±0.2 
.11.8+0.2 
,11.8+0.2 
,11.8±02 
.11.8+0.2 
.11.9 ±02 
.11.9+0.2 
.11.9+03 


0.94 ±0.03 
0.82 ±0.02 
0.83+0.02 
0.81 ±0.02 
0.78+0.02 
0.72±0.02 
0.78 ±0.02 
0.77±0.01 
0.79+0.02 
0.82±0.02 
0.75±0.01 
0.82±0.01 
0.87 ±0.01 
0.79 ±0.02 
0.97 ±0.02 
0.77+0.02 
0.86+0.02 
0.80 ±0.01 
0.83+0.02 
0.78 ±0.01 
0.79 ±0.01 
0.79+0.02 
0.97 ±0.02 
1.00 ±0.02 
0.82+0.01 
0.80+0.02 
0.86±0.02 
0.86 ±0.02 
0.94 ±0.02 
0.87±0.02 
0.92±0.02 
0.86+0.01 
0.94±0.02 
0.81 ±0.01 
0.92±0.02 
0.87±0.02 
0.62±0.02 
0.88+0.02 
0.83 ±0.02 
0.85 ±0.01 
0.86+0.01 
0.91+0.02 
0.91 ±0.02 
0.85+0.01 
0.81 ±0.01 
0.87+0.02 
0.81+0.03 


11.2+0.4 
9.8+0.2 
12.0 ±0.4 

12.8 ±03 

12.1 ±0.4 
13.6+0.4 
12.2+03 

11.9 ±0.2 
12.5+0.2 

11.7 ±0.2 
13_5±0.4 
12.9+0.4 
11.6+0.4 

12.1 ±03 

12.7 ±03 
10.9+0.2 

13.3 ±0.4 

12.1 ±0.4 
13.2+0.3 
14.5 ±0.3 
13.0+03 
12.2+0.3 

11.4 ±0.3 

13.2 ±0-4 

13.4 ±02 

11.7 ±02 
11.1±03 

13.4 ±0.4 
11.7±0.4 
12.8+0.4 
122 ±02 
13.5+03 
102+0.3 
12.1+0.4 
123 ±03 

12.4 ±0.4 
14.1 ±0.3 
12,6+03 
13.0 ±02 
13.8+0.3 
14.0 ±0.3 
14.0 ±0.4 
19.2±0.5 
13.7+0.4 
12.2±0.2 

14.4 ±0.2 
12.5+03 


Page - 3 


PM3001059756 


Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/rkkk0001 


















































Tobacco institute Testing Laboratory 
Market Sample 30 
Sorted “Tar” Test Results 



Century 25’s Menthol Lights 100’s. 

Kool Milds KFMSP. 

Luclcy Strike Filters 100’s 100FSP. 

More Lights 120s 120FSP. 

Doral 100’s Filter Lights 100FSP. 

Malibu 100’s 100FSP. 

Doral Menthol Lights 100’s 100FMSP..., 

SUva Thins Menthol 100FMSP. 

Benson & Hedges Multifilter KFSP_... 

Eli Cutter Lights KFSP. 

Cambridge Lights KFSP.. 

Eve Lights 120’s 120FHP. 

Doral Filter Lights KFSP. 

Kent KFSP. 

Richland Lights (25) 100’s 100FSP. 

Parliament Lights 100’s 100FSP. 

Eve Lights 120’s 120FMHP. 

Falcon Lights 100’s 100FSP.. 

L & M 30’s Lights 100’s 100FSP. 

Eve Slim Lights 100’s 100FHP. 

Eve Slim Lights 100’s 100FMHP. 

Old Gold Lights 100s 100FSP. 

Lark Lights KFSP. 

Lark KFSP. 

Pall Mall Light lOO’s Low Tar 100FMSP 

L & M KFSP. 

Kent 100s 100FSP. 

Tareyton 100’s 100FSP. 

Pall MaU Red 100FSP. 

Kent 100s 100FMSP.. 

Hi-Lite 100FHP. 

Pah MaU Red KFSP... 

L & M Super 100 100FSP. 

Lark Light 100’s 100FSP. 

Rothmans Special Mild KFHP. 

Tareyton KFSP... 

L&MKFHP. 

Players 100’s 100FHP. 

Magna KFHP.. 

Magna KFSP. 

Doral FuH Flavor 100’s 100FSP. 

Virginia Slims Lights 12Q’s 120FHP.. 

Saratoga 120’s 120FHP. 

Players 100’s 100FMHP.; 

DunhiU Menthol 100FMHP. 

Virginia Slims Lights 12G’s 12QFMHP...., 
DunhiU International 100FHP. 


11.9 ±0.3 

11.9 ±0.3 
12.0 ± 0.2 
12.0 ±0.3 
12.0 ± 0.2 
12.0 ±0.5 
12 . 1 + 0.2 
12 . 1 + 0.2 
12.1 ± 0.2 

12.1 ±0.3 
12 . 2 + 0.2 

12.3 ±0.3 

12.3 ±03 
12,3+0.4 
12.4±0.2 

12.4 ±0.2 
125+0.4 
12.6 ±0.2 
12.8+0.2 
12.8+0.2 
12.8+0.3 
13.0 ±0.2 

13.1 ±0.2 

13.3 ±0.1 
133+0.2 
13.4+0.2 

13.4 ±0.2 
135+0.3 

13.6 ±0.3 

13.6 ±0.3 
13.8+0.2 

13.8 ±0.3 
13.8+0.2 

13.8 ±0.3 
13.8+0.2 

13.8 ±0.3 
13.9+0.3 
14.0+0.2 
14.1+0.4 

14.2 ±0.3 

14.2 ±0.2 
14.3+0.3 

14.4 ±0.3 

14.4 ±05 
145 ±0.2 

14.6 ±05 

14.8 ±0.2 


0.84±0.02 
0.92 ±0.02 
0.96+0.02 
0.89 ±0.02 
0.72+0.02 
0.96 ±0.04 
0.72+0.02 
1.01 ±0.02 
0.87+0.02 
0.93 ±0.02 
0.84 ±0.02 
1.07+0.03 
0.66 ±0.02 
0.93+0.03 
0.92±0.02 
0.95+0.02 
1.11 ±0.03 
0.87±0.02 
1.08+0.02 
1.04+0.02 
1.03 ±0.02 
1.02±0.02 
1.01 ±0.02 
1.05±0.02 
1.06 ±0.02 
1.04+0.02 
L04±0.02 
0.97 ±0.02 
1.04 ±0.02 
1.00+0.03 
1.01+0.02 
1.02 ±0.02 
1.09+0.03 
1.09 ±0.02 
1.01+0.02 
0.95 ±0.02 
1.09+0.02 
0.98+0.01 
0.89 ±0.02 
0.93+0.02 
0.81+0.02 
1.02+0.03 
1.04 ±0.02 
1.00+0.02 
1.23 ±0.02 
1.05 ±0.02 
1.38 ±0.03 


13.6+0.3 

12.6 ±0.3 

12.5 ±0.3 
19.1+0.4 
13.7+0.3 

12.9 ±0.5 

13.7 ±0.3 

10.4 ±0.3 

11.6 ±0.3 
13.4+0.3 
125 ±0.3 
10.7+0.4 
15.0 ±0.4 

13.4 ±0.4 
14.4+0.4 
13.1±0.4 
10.8+0.4 
152±0.4 
10.7+0.3 

ll.liO.2 
10.9±03 

16.7 ±03 
12.8+0.4 
12.2+0.3 

12.9 ±0,3 
12.9+0.2 

13.8 ±0.3 
16.2+0.4 
14.0 ±0.3 
14.4+0.3 

14.5 ±0.4 

12.9 ±0.3 
13.9+0.3 
14.1 ±0.4 
15.6+0.3 
153 ±0.3 
133+03 
12.8+0.3 

15.9 ±0.5 

14.9 ±0.3 

16.6 ±0.3 
14.7+0.5 
145 ±0.4 
13.0 ±0.4 
17.1±0.3 
14.5 ±0.5 
173 ±0.4 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 30 
Sorted “Tar” Test Results 


Brand 


“Tar” “Nicotine” 
jggZg[g-_. mg/cig 


Century 25’s (25) KFSP. 

St. Moritz Filter 100s 100FSP. 

Lark 100FSP. 

Saratoga 120’s 120FMHP.. 

Raleigh KFSP... 

Benson & Hedges KFHP. 

St. Moritz Menthol Filter 100MSP. 

Viceroy KFSP. 

Doral Full Flavor KFHP. 

Raleigh 100’s 100FSP. 

Virginia Slims 100FSP.. 

Virginia Slims 100FMSP. 

Camel Filters KFSP... 

Philip Morris Blues 100FMSP. 

Craven "A" KFHP. 

Kool KFMHP.. 

Salem KFMSP.... 

Viceroy Super Long 100’s 100FSP.. 

Craven "A" RFHP. 

EH Cutter KFSP. 

Fiesta KFSP. 

Kool Super Longs 100’s 100FMSP. 

Richland (25) 100’s 100FMSP. 

Pall Mall Unfiltered Lights KNFSP. 

Benson & Hedges 100’s 100FMHP. 

Marlboro KFHP. 

Benson & Hedges 100’s 100FMSP. 

Richland (25) KFMSP. 

Winston KFHP. 

Camel Filters KFHP. 

Richland (25) KFSP. 

Newport KFMHP... 

Salem 100’s 100FMSP. 

Marlboro 100’s 100FHP. 

More 120s 120FSP. 

Marlboro 100 Red 100FSP. 

Pall Mall 100’s 100FSP. 

Philip Morris International 100FMHP. 

Winston KFSP. 

Marlboro KFSP. 

Marlboro 100 Red 100FHP. 

Marlboro KFMSP................. 

Newport (25) KFMSP. 

Benson & Hedges 100’s 100FHP. 

Marlboro 100’s 100FSP. 

More 120s 120FMSP. 

Marlboro 25’s KFSP. 


..14.8+0.3 
..14.8 + 03 
..14.8 ±0.3 
..14.9 ±03 
.. 15.0 ±0.4 
..15.1 ±0.4 
..15.1 ±0.2 
..15.1±0.3 
..15.2 ±03 
..153 ±03 
..15.4+0.2 
..15.4+0.3 
..15.4+0.2 
..155 ±0.2 
..155 ±0.3 
..15.6 ±0.3 
..15.7+03 
..15.8+0.4 
..16.0 ±0.4 
..16.1 ±0.2 
..16.1 ±0.2 
..16.2 ±0.2 
..16.2+0.2 
.. 16.2±0.9 
..16.3 ±03 
,.16.3±03 
„16.4±0.2 
..16.4±03 
-16.4+0.2 
„16.5±0.2 
..16.6+03 
..16.6 ±0.3 
-16.6 ±0.2 
..16.6 ±03 
,.16,6 ±0.3 
.. 16.7 ±0.3 
-16.7 ±0.4 
,.16.8 ±0.3 
..16.8 ±0.3 
..16.8+0.2 
..16.8 ±0.2 
-16.8 ±0.2 
..16.8 ±0.3 
-16.8 ±0.2 
..16.9 ±0.3 
.16.9+0.5 
..16.9+0.4 


0.95 ±0.02 
1.10+0.02 
1.20±0.03 
1.06+0.02 
0.96+0.02 
1.18+0.02 
1.04+0.02 
0.96 ±0.02 
0.80 ±0.02 
0.99 ±0.02 
1.06+0.01 
1.07 ±0.02 
1.00 ±0.02 

1.15 ±0.02 
1.13+0.02 
1.09+0.02 
0.97 ±0.02 
1.14 ±0.02 
1.11 ±0.03 
1.10+0.03 
0.71±0.01 

1.23 ±0.03 
1.18±0.03 

1.10 ±0.04 
1.13 ±0.02 
1.08+0.02 
1.16+0.02 
1.09 ±0.02 
1.03+0.01 
1.03 ±0.01 

1.16 ±0.03 
1.28+0.02 
1.13 ±0.02 

1.16 ±0.02 
1.15±0.02 
1.18+0.02 

1.24 ±0.02 
1.13+0.02 
1.09 ±0.02 

1.11 ±0.02 
1.19 ±0.02 
1.09 ±0.01 
1.29 ±0.03 

1.16 ±0.02 
1.17+0.02 
1.25+0.03 
1.07+0.02 
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CO 

mg/cig 

17.0+0.4 
14.8+03 
145 ±0.4 

14.9 ±03 
14.5+03 
11.5+03 
15.5+03 
14.7+03 

18.1 ±05 

16.2 ±03 

14.1 ±0.2 

13.5 ±0.4 

15.3 ±03 
15.6+0.4 
15.7+0.3 

15.8 ±03 

18.4 ±0.4 

15.1 ±0.4 

12.8 ±03 

15.4 ±0.2 

18.4 ±03 
16.3 ±0.3 
16.6+03 
12.0 ±1.0 

15.1 ±0.4 
14.9+0.4 
16.1+0.4 

16.1 ±0.3 
16.4±0.3 
163 ±03 
15.7 ±03 
16.9+0.4 

17.9 ±0.4 
16.5+05 

21.1 ±0.5 
16.0 ±0.3 
16.8±0.5 

15.5 ±0.4 

15.9 ±0.2 
15.8±03 
17.0 ±03 
15.6±03 
17.0 ±0.4 

16.1 ±0.4 

16.6 ±0.5 
213+0.7 
15.6+0.4 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 30 
Sorted CO Test Results 


Brand 


B§zHi 

“Tar” 

mg/cig 

“ Nicotine ” 
mg/cig " 

0.5 

< 0.5 

< 0.05 

0.5 

< 0.5 

< 0.05 

0.9 ± 0.1 

0.7 ± 0.1 

0.10 ± 0.01 

1.1 ± 0.1 

0.8 ± 0.1 

0 . 11 ± 0.01 

13 ± 0.1 

0 . 6 + 0.1 

0.09 ± 0.01 

2.0 ± 0.1 

1 . 1 + 0.1 

0 . 13 + 0.01 

2.0 ± 0.1 

1.0 ± 0.1 

0 . 13 + 0.01 

23 + 0.1 

1 . 1 ± 0.1 

0 . 13 + 0.01 

3.4 ± 0.2 

2.1 ± 0.1 

033 ± 0.01 

3.7 ± 0.4 

3 . 0+03 

038 + 0.03 

4.3 ± 0.2 

3.6 ± 0.1 

037 ± 0.02 

4.3 ± 0.3 

3.5 ±03 

0 . 37 ± 0.02 

4.4 ± 0.2 

33 + 0.1 

0 . 33 ± 0.01 

4 . 4 ± 0.3 

3.7 ±03 

039 + 0.02 

4.5 ±03 

2.7 ± 0.1 

0 . 27 + 0.01 

5.0 ±03 

5.9 ±03 

0 . 57 + 0.01 

5 . 1±03 

6 . 1 ± 0.2 

0.60 ± 0.02 

5 . 7 ± 0.3 

5.1 ±03 

0 . 42 + 0.02 

5.8 ±03 

4.7 ± 0.1 

0 . 41 + 0.01 

5.8 ± 0.3 

4.7 ±03 

0.46 ± 0.03 

5.8 ±03 

4 . 8+03 

0.47 ± 0.02 

5.9 ± 0.2 

8.8 ±03 

0.71 ± 0.01 

6.1 ± 0.3 

5 . 5 + 0.1 

0.49 ± 0.01 

6.2 ± 0.2 

8.8 ±03 

0 . 76 + 0.02 

63 ±03 

7.6 ±03 

0.79 ± 0.02 

63 + 0.4 

5 . 4+03 

0.49 ± 0.02 

6 . 3 + 0.3 

4 . 4+03 

0 . 42 + 0.01 

63 ± 0.3 

4,9 ±03 

0.48 ± 0.02 

6 . 7 ± 0.2 

5 . 1 ± 0.2 

0 . 50 + 0.01 

6 . 7 ± 0.3 

5 . 2+03 

0 . 46 + 0.02 

6.8 ±03 

5.9 ± 0.1 

0 . 49 + 0.01 

7.1 ± 0.4 

53 ±03 

0.52 ± 0.02 

7.1 ± 0.4 

5 . 8+03 

0 . 49 + 0.02 

73 + 03 

63 ± 0.1 

0.52 ± 0.01 

7 . 4+03 

5 . 4 + 0.1 

0 . 49 + 0.01 

7.4 ± 0.4 

7.1 ±03 

0.67 ± 0.03 

7 . 4+03 

4.7 ± 0.1 

0 . 43 + 0.02 

7 . 5+03 

5.6 ± 0.1 

0 . 50 + 0.01 

73 ± 0.4 

73 ± 0.4 

0.68 ± 0.03 

7.5 ± 0.4 

5.7 ±03 

0.55 ± 0.02 

7.7 ± 0.4 

53 ±03 

0 . 44 ± 0.01 

7 . 7+03 

5 . 1 + 0.1 

0 . 42 + 0.01 

7.8 ± 0.2 

5.1 ± 0.1 

0 . 43 + 0.01 

8 . 6+03 

5.1 ± 0.1 

0 . 45 ± 0.01 

8.8 ± 0.4 

8 . 0+03 

0 . 73 + 0.02 

93 ± 0.2 

8.6 ±03 

0.68 ± 0.02 

9 . 2±03 

8.5 ±03 

0.70 ± 0.02 


Carlton KFHP.... < 

NowKFHP...< 

Carlton 100’s 100FMHP. 

Carlton 100’s 100FHP...,. 

Carlton KFMSP. 

Carlton KFSP.. 

NowKESP. 

Now KFMSP. 

Now 100s 100FSP..„... 

Kool Ultra KFMSP. 

Triumph KFSP... 

Triumph KFMSP... 

Carlton 100’s 100FSP. 

Kent HI KFSP. 

Now 100s 100FMSP. 

Carlton 120’s 120FSP. 

Carlton 120’s 120FMSP. 

Tareyton Lights KFSP... 

Merit Ultra Lights KFMSP. 

True KFMSP. 

True KFSP. 

Capri 100FMHP. 

Kool Ultra 100’s 100FMSP. 

Capri 1Q0FHP. 

L & M Long Lights 100FSP. 

Benson & Hedges Deluxe Ultra Lights 100’s 100FMHP.... 

Carlton 100’s 100FMSP. 

Kent ID 100s 100FHP. 

Triumph 100s 100FSP. 

Merit Ultra Lights KFSP. 

Virginia Slims Ultra Lights 100FHP. 

Kent m 100s 100FSP. 

Benson & Hedges Deluxe Ultra Lights 100’s 100FHP__ 

Virginia Slims Ultra Lights 100FMHP. 

Merit Ultra Lights 100’s 100FMSF. 

True 100’s 100FSP... 

Salem Ultra Lights 100’s 100FMSP. 

Merit Ultra Lights 100’s 100FSP... 

True 100’s 100FMSP. 

Triumph 100s 100FMSP. 

Vantage Ultra Lights KFSP. 

Salem Ultra Lights KFMSP. 

Winston Ultra Lights KFSP. 

Winston Ultra Lights 100’s 100FSP. 

Kent Golden Lights KFMSP. 

Virginia Slims Lights 100FMHP. 

Kool Lights KFMSP. 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 30 
Sorted CO Test Results 


Brand 


CO “Tar” “Nicotine” 

mg/cig mg/cig mg/cig ~ 


Tarcyton Long Lights 100FSP. 

Belair 100’s 100FMSP. 

Vantage Ultra Lights 100s 10OFSP. 

Kent Golden Lights KFSP. 

Virginia Slims Lights 100FHP. 

Parliament Lights KFHP,. 

Merit KFMSP. 

Kent Golden Lights 100s 100FMSP. 

More Lights 100s 100FHP..... 

More Lights 100s 100FMHP. 

Kool Lights 100’s 100FMSP. 

Belair KFMSP. 

Salem Slim Lights 100’s 100FMHP... 

Lucky Strike Lights KFSP. 

Newport Lights 100’s 100FMSP. 

Newport Lights KFMSP. 

Kim 25’s 10QFMHP. 

Malibu Light’s 100’s 100FSP. 

Merit KFSP. 

Merit KFHP. 

Newport Lights KFMHP. 

Silva Thins 100FSP........ 

Lucky Strike Lights 100’s 100FSP. 

Parliament Lights KFSP. 

Silva Thins Menthol 100FMSP. 

Kent Golden Lights KFHP. 

Falcon Lights 100’s 100FMSP. 

Kent Golden Lights 100s 100FHP... 

L & M 30’s Lights 100’s 100FSP. 

Bright 100s 100FMSP. 

Eve Lights 120’s 120FHP. 

Eve Lights 120’s 120FMHP. 

Newport Lights 100’s 100FMHP. 

Dunhiil International Superior Mild 100FHP 

Eve Slim Lights 100’s 100FMHP. 

Falcon Lights KFSP....... 

Players Lights 25’s KFMSP,....,...,.....,,,,...,... 

Kool Milds KFMHP. 

Silva Thins Filters 100FHP.. 

Eve Slim Lights 100’s 100FHP. 

Winston Lights 100’s 100FHP. 

Kent Golden Lights 100s 100FSP. 

Old Gold Lights KFSP. 

Players Lights 25’s KFSP. 

Silva Thins Menthol 100FMHP. 

Salem Lights 100’s 100FMSP. 

Benson & Hedges KFHP. 


.... 9.2±03 
..... 9.2±0.4 
..... 9.2+03 
.... 9.4+0.5 
.... 9.5±0.3 
.... 9.7 ±0.2 
.... 9.7±0.2 
.... 9.8 ±0.4 
.... 9.8 ±0.3 
.... 9.8 ±0.4 
.... 9.8 ±0.5 
.... 9.8 ±0.2 
.... 9.8 ±0.2 
.... 9.9 ±0.3 
.... 9.9 ±0.3 
.... 9.9 ±03 
.... 9.9±0.2 
...10.0 ±0.3 
... 10.0 ±03 
...10.1±0.3 
...10.1+0.3 
...10.2±0.3 
...103 ±0.3 
...10.4±0.4 
...10.4 ±0.3 
...10.5±0.4 
...103+0.3 
...10.6+0.5 
...10.7 ±03 
...10,7 ±0.2 
...10.7 ±0.4 
...10.8+0.4 
...10.8+0.4 
...10.8 ±0.3 
...10.9+03 
...10.9 ±0.2 
...11.0 ±03 
...11.1+03 
...11.1 ±0.2 
...11.1 ±0.2 
...11.1 ±03 
...11.2±0.4 
... 113±0.3 
...11.2 ±03 
.„11.4±03 
...11.4 ±03 
...113 ±03 


8.6 ± 0.2 

8.6 ±0.3 

5.6 ±0.1 
8.7+03 

8.8 ±03 

9.1 ±0.2 
7.8+0.2 

9.2 ±03 
93+03 
8.9+0.2 
8.7±0.5 

10.4±0.2 

9.1 ±0.2 

8.1 ± 0.2 
9.4±0.2 
9.0 ±0.2 

9.3 ±0.2 

8.7 ±0.2 
8.2 ±0.2 
8.2 ±0.2 
9.2±0.2 

11.6 ±0.2 

9.2 ±0.2 
93 ±0.3 

12.1±0.2 

9.6 ±03 
83±0.2 

9.9 ±0.3 
12.8 ± 0.2 

6.7±0.1 
123 ±0.3 
123 ±0.4 
10.2±0.3 

9.3 ±0.2 
12.8 ±0.3 
11.1 ± 0.2 
10.1+03 
11.5 ±0.3 

10.3 + 0.2 

12.8+0.2 

9.6 ±0.2 
10.3±0.4 

9.7 ±0.2 
10.2±0.2 
113 ±0.2 

9.3 ±0.2 
15.1+0.4 


0.71 ±0.02 
0.66±0.02 
0.47±0.02 
0.79 ±0.02 
0.68 ±0.02 
0.68 ±0.01 
0.59+0.01 
0.86+0.02 
0.74 ±0.02 
0.66+0.01 
0.73 ±0.03 
0.82 ±0.02 
0.72+0.02 
0.65+0.01 
0.87+0.02 
0.82±0.02 
0.78 ±0.02 
0.75 ±0.02 
0.62+0.01 
0.63 ±0.01 
0.84±0.02 
0.94±0.02 
0.75 ±0.02 
0.70 ±0.02 
1.01+0.02 
0.84±0.02 
0.68 ± 0.02 
0.91 ±0.02 
1.08+0.02 
0.49 ±0.02 
1.07 ±0.03 
1.11+0.03 
0.97 ±0.03 
0.79 ±0.01 
1.03 ±0.02 
0.77 ±0.02 
0.72+0.02 
0.86 ±0.02 
0.87 ±0.02 
1.04 ±0.02 
0.67+0.01 
0.94 ±0.03 
0.87 ±0.02 
0.72 ±0.01 
0.97 ±0.02 
0.73 ±0.02 
1.18 ±0.02 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 30 
Sorted CO Test Results 


Brand 


Kim 25’s 100FHP. 

Merit 100’s 100FMSP. 

Benson & Hedges MultiElter KFSP.. 

Salem Lights 100’s 100FMHP. 

Camel Lights KFHP. 

Doral Ultra Lights 100’s 100FSP. 

Marlboro Lights 100’s 100FMSP.. 

RitzlOO 100FMHP... 

Malibu Menthol 100’s 100FMSP... 

Merit 100’s 100FSP. 

Marlboro Lights KFHP. 

Winston Lights KFHP. 

Century 25’s Lights (25) KFSP. 

Pall Mall Light 100’s 100FSP. 

Pall Mall Unfiltered Lights KNFSP. 

Players KFHP. 

Marlboro Lights KFMSP... 

Marlboro Lights KFSP. 

Falcon Lights KFMSP. 

Marlboro Lights 25’s KFSP. 

Kool Milds 100’s 100FMSP. 

Benson & Hedges Lights 100’s 100FMSP 

Players KFMHP. 

Lark KFSP. 

Vantage 100s 100FSP. 

Lucky Strike Menthol 100’s 100FMSP. 

Lucky Strike KFSP.... 

Camel Lights KFSP. 

Salem Lights KFMSP. 

Lucky Strike Filters 100’s 10GFSP. 

Vantage Menthol 100s 100FMSP. 

Cambridge Lights KFMSP... 

Cambridge Lights KFSP. 

Richland lights (25) KFSP...... 

Kool Milds KFMSP. 

Lucky Strike KFHP... 

Satin 100FSP. 

Craven "A" RFHP. 

Kent KFHP. 

Benson & Hedges Lights 100’s 100FSP .... 

Lark Lights KFSP.. 

Vantage KFMSP. 

Players 100’s 100FHP... 

Pall Mall Red KFSP. 

Marlboro Lights 100’s 100FHP. 

Pall Mall Light 100’s Low Tar 100FMSP.. 
Malibu 100’s 100FSP. 



“Tar” 
mg/cig 

“Nicotine” 
mg/cig “ 

..11.6 ±0.4 

10.9 ±0.3 

0.87 ±0.01 

..11.6 ±0.2 

10,0+0,2 

0.76+0.02 

..11.6 ±0.3 

12.1 ±0.2 

0.87+0.02 

..11.7+0.2 

10.8 ±0.2 

0.82+0.02 

,.11.7 ±0.2 

9.6 ±0.2 

0.61+0.01 

,.11.7±0.4 

63+0.2 

0.46+0.02 

..11.7+0.2 

10.0 ±0.2 

0.78 ±0.02 

,.11.7+0.2 

11.5 ±0.2 

0.80 ±0.02 

,.11.7±0.4 

11.5 ±0.2 

0.94+0,02 

..11.8 ±03 

9.9+0.2 

0.78+0.02 

.11.9+0.2 

10.7 ±0.2 

0.77+0.01 

..11.9 ±0.3 

10.0 ±0.2 

0.63 ±0.01 

..11.9 ±03 

9.7+0.2 

0.68 ±0.01 

..12.0+0.4 

10.4 ±0.2 

0.83 ±0.02 

..12.0 ±1.0 

16.2±0.9 

1.10 ±0.04 

,.12.1 ±0.4 

11,6 ±0,2 

0.81±0.01 

.12.1+03 

11.0+0.2 

0.79+0.02 

..12.1 ±0.4 

11.2 ±0.2 

0.80 ±0.01 

.12,1 ±0.4 

10.5±0.3 

0.78+0.02 

.12.2+03 

113 ±0,2 

0.79+0.02 

.12.2+0.2 

11.5+0.2 

0.92+0.02 

.12.2±0.3 

10.6 ±0.2 

0.78 ±0.02 

..12.2+0.2 

11.9 ±0.2 

0,81 ±0,01 

.12.2+0.3 

133 ±0.1 

1.05 ±0.02 

.123 ±0.2 

8.8 ±0.1 

0.62 ±0.01 

.123 ±0.3 

11.6 ±0.3 

0.92+0.02 

.12.4+0.4 

11.7 ±0.2 

0.87+0.02 

.12.5+03 

8.9 ±0.2 

0.61 ±0.01 

.12.5+03 

9.7+03 

0.70 ±0.02 

.123 ±03 

12.0 ±0.2 

0.96 ±0.02 

.123 ±0.3 

8.4 ±0.1 

0.61 ±0.02 

.123 ±0.3 

11.9 ±03 

0.81+0.03 

.12.5 ±0.3 

12.2±0.2 

0.84 ±0.02 

.123+0.2 

10.8+0.2 

0.79+0.02 

.12.6±03 

11.9+03 

0.92±0.02 

.12.6+03 

11.7+0.2 

0.88+0.02 

,12,7 ±03 

11.0 ±03 

0.97 ±0.02 

.12.8+03 

16.0 ±0.4 

1.11+0.03 

.12.8 ±0.4 

113 ±0.3 

0.87+0.02 

.12.8+03 

10.5+0.2 

0.81 + 0.02 

,12.8 ±0.4 

13.1 ±0.2 

1.01+0.02 

.12.8 ±0.4 

103 ±03 

0.69+0.02 

.12.8 ±03 

14.0 ±0.2 

0.98 ±0.01 

.12.9 ±0.3 

13.8 ±0.3 

1.02+0.02 

.12.9 ±0.4 

10.9+0.2 

0.82 ±0.01 

.12.9 ±03 

133 ±0.2 

1.06+0.02 

.12.9+03 

12.0 ±0.5 

0.96+0.04 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 30 
Sorted CO Test Results 


Brand 


CO “Tar” 

mg/cig mg/ cig 


L & M KFSP. 

Players 100’s 100FMHP. 

Winston Lights 100’s 100FSP. 

Ritz 100 100FHP. 

Parliament Lights 100's 100FSP. 

Chesterfield RNFSP. 

Marlboro Lights 100’s 100FSP. 

Satin 100FMSP. 

Magna Lites KFSP... 

Philip Morris RNFSP. 

Raleigh Lights 100’s 100FSP. 

L&MKFHP. 

Eli Cutter Lights KFSP.. 

Viceroy Lights KFSP... 

Players 25’s Lights 100’s 100FMSP. 

Kent KFSP. 

Virginia Slims 100FMSP. 

Raleigh Lights KFSP. 

Winston Lights KFSP .... 

Century 25’s Menthol Lights 100’s. 

Vantage KFSP.... 

Century 25’s Lights 100’s 100FSP. 

Doral Menthol Lights 100’s 100FMSP 

Doral 100’s Filter Lights 100FSP., 

Kent 100s 100FSP. 

Players 25’s Lights 100’s 100FSP_ 

L & M Super 100 100FSP.. 

Viceroy Lights 100’s 100FSP... 

Cambridge Lights 100’s 100FMSP.. 

Pall Mall Red 100FSP. 

Virginia Slims 100FSP. 

Doral Menthol Filter Lights KFMSP.. 

Lark Light 100’s 100FSP.. 

KoolRNFMSP. 

Cambridge Lights 100’s 100FSP.. 

Kent 100s 100FMSP.. 

Richland Lights (25) 100’s 100FSP....... 

Camel RNFSP.... 

Lark 100FSP. 

Virginia Slims Lights 120’s 120FMHP. 

Raleigh KFSP. 

Camel Lights 100’s 100FSP..........._ 

Saratoga 120’s 120FI IP. 

Hi-Lite 100FHP... 

Viceroy KFSP..... 

Virginia Slims Lights 120’s 120FHP. 

St. Moritz Filter 100s 100FSP. 


.12.9+0.2 

13.4+0.2 

.13.0+0.4 

14.4 ±03 

.13.0+0.3 

11.2 ±0.2 

.13.0+0.2 

11.7+0.2 

.13.1 + 0.4 

12.4+0.2 

.13.2+03 

203 ±0.5 

.13.2+03 

11.2+0.2 

.13.2+0.4 

11.3+03 

.13.2+0.2 

9.0±0.1 

.133+03 

22.7±0.4 

.133+0.4 

11.2±0.3 

.13.3+03 

13.9+0.3 

.13.4+03 

12.1±0.3 

.13.4±0.4 

11.5 ±03 

.13.4+0.2 

11.4±0.2 

.13.4+0.4 

123 ±0.4 

.13.5+0.4 

15.4±0.3 

.—133+0.3 

11.6 ±0.2 

.13.5+0.4 

10.9+0.2 

.13.6+03 

11.9 ±03 

.13.6+0.4 

10.6 ±0.3 

.13.7+0.4 

11.8 ±0.2 

.13.7+0.3 

12.1 ±0.2 

.13.7+03 

12.0+0.2 

.13.8+03 

13.4±0.2 

.13.8+0.3 

11.8 ±0.2 

.13.9+03 

13.8 ±0.2 

.14.0+0.4 

11.8+0.2 

.14.0+03 

113 ±03 

.14.0 + 0.3 

13.6 ±0.3 

.14.1 + 0.2 

15,4 ±0.2 

.14.1+0.3 

11.7 ±0.2 

.14.1+0.4 

33.8 ±03 

.143+0.4 

21.5 ±0.8 

.14.4 ±0.2 

11.9+0.2 

.....14,4+03 

13.6+03 

.....14.4+0.4 

12.4±0.2 

.14.4+03 

21.9 ±0.5 

.14.5 ±0.4 

14.8 ±0.3 

.14.5 ±0.5 

14.6+0.5 

.14.5+03 

15.0 ±0.4 

.14.5+0.3 

11.2+0.3 

.14.5+0.4 

14.4 ±03 

.14.5+0.4 

13.8 ±0.2 

.14.7±0.3 

15.1 ±03 

.14.7+0.5 

143+03 

.14.8+0.3 

14.8+03 
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“Nicotine” 
mg/cia ~ 

1.04+0.02 
1.00+0.02 
0.79+0.01 
0.83+0.02 
0.95 ±0.02 
130 ±0.03 
0.83 ±0.02 
1.00+0.02 
0.62+0.01 
1.34±0.02 
0.86 ±0.02 
1.09+0.02 
0.93 ±0.02 
0.86+0.02 
0.82±0.01 
0.93+0.03 
1.07+0.02 
0.86 ±0.01 
0.75 ±0.01 
0.84 ±0.02 
0.72+0.02 
0.85+0.01 
0.72+0.02 
0.72 ±0.02 
1.04+0.02 
0.85 ±0.01 
1.09 ±0.03 
0.91 ±0.02 
0.86+0.01 
1.04±0.02 
1.06+0.01 
0.62 ±0.02 
1.09 ±0.02 
134 ±0.05 
0.87 ±0.02 
1.00 ±0.03 
0.92+0.02 
1.36+0.03 
130 ±0.03 
1.05±0.02 
0.96 ±0.02 
0.78 ±0.01 
1.04 ±0.02 
1.01 ±0.02 
0.96 ±0.02 
1.02±0.03 
1.10 ±0.02 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 30 
Sorted CO Test Results 


Brand 

CO 

mg/cig 

“Tar” 

mg/cig 

“Nicotine” 
mg/cig “ 

Saratoga 120’s 120FMHP.,... 

.14.9+0.3 

14.9+0.3 

1.06 ±0.02 

Magna KFSP. 

.14.9+0.3 

14.2 ±03 

0.93 ±0.02 

Marlboro KFHP. 

.14.9+0.4 

163 ±03 

1.08 ±0.02 

Doral Filter Lights KFSP. 

.150+04 

123+0 3 

n n? 

Viceroy Super Long 100’s 100FSP. 

.15.1+0.4 

15.8+0.4 

1.14 ±0.02 

Benson & Hedges 100’s 100FMHP. 

.15.1+0.4 

163 ±03 

1.13 ±0.02 

Falcon Lights 100’s 100FSP. 

.15.2+0.4 

12.6 ±0.2 

0.87±0.02 

Tareyton KFSP. 

1^3+03 

138+03 

n QS-t-n o? 

Camel Filters KFSP. 

...15.3+03 

15.4±0.2 

1.00 ±0.02 

English Ovals KNFHP.... 

.15.3+0.4 

24.2+0.6 

1.84±005 

Eli Cutter KFSP. 

.15.4+0.2 

16.1+0.2 

1.10+0.03 

Philip Morris International 100FMHP. 

.15.5+0.4 

16.8 ±03 

1.13 ±0.02 

St. Moritz Menthol Filter 100MSP. 

.153+0.3 

15.1+0.2 

1.04+0.02 

Philip Morris Blues 100FMSP.. 

.156+04 

155+0 2 

115+0 02 

Marlboro 2fPs KFSP. 

.15.6+0.4 

16.9 ±0.4 

1.07+0.02 

Marlboro KFMSP.. 

. 156+0.3 

16 8+03 

i nq+n m 

Rothmans Special Mild KFHP. 

..15.6+03 

13.8+03 

1.01 ±0.02 

Alpine KFMSP. 

..157+04 

17 0 + 04 


Chesterfield KNFSP. 

..15.7+03 

24.7+0.5 

1.69 ±0.04 

Craven "A" KFHP. 

..15.7+03 

15.5 ±03 

1.13 ±0.02 

Richland (25) KFSP. 

..15.7+03 

16.6 ±0.3 

1.16 ±0.03 

Marlboro KFSP. 

.15.8+03 

16.8 ±0.2 

1.11+0.02 

KoolKFMHP. 

..15.8+0.3 

15.6+03 

1 09+0,02 

Magna KFHP. 

.15.9+0.5 

14.1+0.4 

0.89 ±0.02 

Cambridge Full Flavor 100’s 100FSP. 

.15.9+0.4 

173+03 

1.15 ±0.02 

Winston KFSP. 

....15.9+0 2 

16 8+0 3 

109+0 02 

Players RNFHP. 

.16.0+0.3 

25.2±0.5 

1,66 ±0.04 

Marlboro 100 Red 100FSP. 

.16.0+03 

16.7 ±0.3 

1.18 ±0.02 

Philip Morris Blues KFMSP. 

.16.0+03 

16.9+03 

1.18 ±0.02 

Cambridge Full Flavor KFSP. 

.16.1+03 

17.0 ±03 

1.08+0.02 

Benson & Hedges 100’s 100FHP.. 

.16.1+0.4 

16.8+03 

1.16+0.02 

Richland (25) KFMSP. 

.16.1+03 

16.4 ±0.3 

1.09+0.02 

Pall Mall KNFSP. 

.16.1+03 

23.7 ±0.4 

1.54+0.02 

Benson & Hedges 100’s 100FMSP. 

...16.1+0.4 

16.4 ±0.2 

1.16 ±0.02 

Pall Mall 25’s KNFSP. 

.16.2+0.4 

23.6+0.5 

154+0.03 

Raleigh 100’s 100FSP. 

.16.2+0.3 

15.3+0.3 

0.99 ±0.02 

Tareyton 100’s 100FSP. 

.163+0.4 

135±03 

0.97±0.02 

Camel Filters KFHP.. 


165+0 2 

103+0 01 

Philip Morris Commander KNFSP. 

.16.3+0.4 

273+05 

1.65 ±0.03 

Kool Super Longs 100’s 100FMSP. 

.163+03 

163 ±03 

1.23 ±0.03 

Winston KFHP.... 

.16.4+03 

16.4+03 

103+001 

Kool KFMSP. 

.16.5+0.4 

16.9+0.4 

1.18+0 03 

Marlboro 100’s 100FHP. 

.165+0.5 

16.6+03 

1.16 ±0.02 

Richland (25) 100’s 100FMSP. 

.16.6+0.3 

163 ±03 

1.18 ±0.03 

Doral Full Flavor 100’s 100FSP. 

.16.6+03 

14.2+03 

0.81+0.02 

Marlboro 100’s 100FSP. 

.16.6+0.5 

16.9 ±03 

1.17 ±0.02 

Philip Morris International 100FHP. 

.16.7+0.4 

17.8+03 

130+0.01 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 30 
Sorted CO Test Results 


Brand 


Old Gold Lights 100s 100FSP. 

Max 120s 120FSP. 

Max 120s 12GFMSP. 

Pall Mall 100’s 100FSP. 

Newport KFMHP. 

Raleigh KNFSP. 

Newport (25) KFMSP. 

Century 25’s (25) KFSP. 

Marlboro 100 Red 100FHP. 

Lucky Strike RNFSP. 

Dtmhill Menthol 100FMHP. 

Benson & Hedges 100’s 100FSP 

Richland (25) 100’s 100FSP. 

Dnnhill International 100FHP.... 

Winston 100’s 100FSP. 

Tall 120s 120FMSP. 

Newport KFMSP. 

Herbert Tareyton KNFSP. 

Salem 100’s 100FMSP. 

Doral Full Flavor KFHP. 

Camel Filters 100FSP. 

Old Gold Filters KFSP. 

Fiesta KFSP. 

Salem KFMSP.—. 

Spring 100’s 100FMSP. 

Old Gold Straights KNFSP. 

Newport 100’s 100FMSP. 

Newport 100’s (25) 100FMSP. 

Newport 100’s 100FMHP. 

More Lights 120s 120FSP. 

More Lights 120s 120FMSP. 

Old Gold Filter 100’s 100FSP..... 

Doral Full Flavor KFSP. 

Rothmans KFHP... 

Century 25’s 100’s 100FSP. 

Tall 120s 120FSP. 

More 120s 120FSP. 

More 120s 120FMSP. 


CO 

mg/cig 

..16.7+0.3 
..16.7+0.5 
..16.8 ±0.5 
..16.8±0.5 
..16.9+0.4 
..17.0 ±0.4 
..17.0 ±0.4 
..17.0+0.4 
..17.0 ±0.3 
..17.0 ±0.4 
..17.1 ±0.3 
..17.2+0.4 
„17,2±0.4 
..173+0.4 
..17.5 ±0.3 
..17.6+0.6 
,.17.7±0.3 
,.17.8+03 
,.17.9±0.4 
..18.1+0.5 
..18.1 ±0.5 
..18.2+0.4 
,.18.4±0.3 
,.18.4+0.4 
,.183±0.3 
..18.8 ±03 
.18.9 ±0.4 
,.19.0 ±0.4 
.19.0 ±03 
,.19.1±0.4 
..19.2+0,5 
.19.5 ±0.4 
.19.5 ±0.4 
,.20.4±0.3 
,.20.7±0.5 
,.20.7 ±0.6 
,.21.1±0.5 
,.213+0.7 


“Tar’’ 

mg/rig 

13.0 ±0.2 
17.7+03 
18.2±0.4 
16.7±0.4 

16.6 ±0.3 
24.0+0.4 

16.8 ±03 

14.8 ±03 

16.8 ±0.2 
243±0.4 
14.5 ±0.2 
17.0+03 

17.7 ±0.3 
14.8+0.2 
17.2 ±03 

17.8 ±0.4 
173 ±0,2 
25.0 ±0.5 
16.6+0.2 
15.2±0.3 

17.4 ±0.4 

17.5 ±0.4 
16.1 ±0.2 
15.7±0.3 
19.4± 0.2 
26.9+0.4 
19.4 ±0.3 
19.6±0.3 
193 ±03 
12.0 ±03 

11.8 ±0.2 
19.7±03 

17.8 ±03 

18.6 ±0.3 
17.0 ±0.4 

19.9 ±0.4 
16.6+03 
16.9+0.5 


"Nicotine” 
mg/cig ~ 

1.02±0.02 
1.45 ±0.03 
1.51+0.02 
1.24±0.02 
1.28+0.02 
1.38 ±0.03 
1.29 ±0.03 
0.95 ±0.02 
1.19 ±0.02 
1.50 ±0.02 
1.23 ±0.02 
1.19 ±0.02 
1.31 ±0.02 
1.38+0.03 
1.07+0.02 
134+0.03 
133 ±0.02 
137+0.03 
1.13+0.02 
0.80+0.02 
1.07 ±0.03 
1.34 ±0.03 
0.71 ±0.01 
0.97+0.02 
1.56+0.02 
1.91+0.03 
133 ±0.03 
1.55+0.03 
133+0.03 
' 0.S9+0.02 
0.91 ±0,02 
1,52±0,03 
0.91 ±0.01 
1.27 ±0.03 
1.10 ±0.03 
1.64+0.04 
1.15+0.02 
1.25 ±0.03 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 30 
Rounded Results 


Brand 


Tar Nicotine CO 

mg/eig mg/cig mg/cig 


Alpine KFMSP. 

Belair KFMSP. 

Belair 100’s 100FMSP. 

Benson & Hedges KFHP. 

Benson & Hedges 100’s 100FHP. 

Benson & Hedges 100’s 100FMHP... 

Benson & Hedges 100’s 100FSP. 

Benson & Hedges 100’s 100FMSP. 

Benson & Hedges Deluxe Ultra Lights 100’s 100FHP... 
Benson & Hedges Deluxe Ultra Lghts 100’s 100FMHP 

Benson &. Hedges Lights 100’s 100FSP. 

Benson & Hedges Lights 100’s 100FMSP. 

Benson & Hedges Multifilter KFSP. 

Bright 100s 100EMSP. 

Cambridge Full Flavor KFSP. 

Cambridge Full Flavor 100’s 100FSP.. 

Cambridge Lights KFSP. 

Cambridge Lights KFMSP. 

Cambridge Lights 100’s 100FSP....,.. 

Cambridge Lights 100’s 100FMSP... 

Camel RNFSP....... 

Camel Filters KFHP.... 

Camel Filters KFSP. 

Camel Filters 100FSP. 

Camel Lights KFHP.. 

Camel Lights KFSP... 

Camel Lights 100’s 100FSP. 

Capri 100EHP..... 

Capri 100FMHP. 

Carlton KFHP... 

Carlton KFSP. 

Carlton KFMSP. 

Carlton 100’s 100FHP. 

Carlton 100’s 100FMHP... 

Carlton 100’s 100FSP. 

Carlton 100’s 100FMSP. 

Carlton 120’s 120FSP. 

Carlton 120’s 120FMSP. 

Century 25’s (25) KFSP. 

Century 25’s 100’s 100FSP. 

Century 25’s Lights (25) KFSP. 

Century 25’s Lights 100’s 100FSP. 

Century 25’s Menthol Lights 100’s... 

Chesterfield RNFSP... 

Chesterfield KNFSP. 

Doral Full Flavor KFHP.... 

Doral Full Flavor KFSP.. 


...17 

1.1 

16 

...10 

0.8 

10 

.... 9 

0.7 

9 

...15 

1,2 

12 

...17 

1.2 

16 

...16 

1.1 

15 

...17 

1.2 

17 

...16 

1.2 

16 

.... 6 

0.5 

7 

.... 5 

0.5 

6 

...10 

0.8 

13 

...11 

0.8 

12 

...12 

0.9 

12 

.... 7 

0.5 

11 

...17 

LI 

16 

...17 

1.2 

16 

...12 

0.8 

13 

...12 

0.8 

13 

...12 

0.9 

14 

...12 

0.9 

14 

...22 

1.4 

14 

...16 

1.0 

16 

...15 

1.0 

15 

...17 

1.1 

18 

..10 

0.6 

12 

... 9 

0.6 

12 

..11 

0.8 

15 

... 9 

0.8 

6 

...9 

0.7 

6 

< 0.5 

< 0.05 

< 0.5 

... 1 

0.1 

2 

... 1 

0.1 

1 

... 1 

0.1 

1 

... 1 

0.1 

1 

... 3 

0.3 

4 

... 4 

0.4 

6 

...6 

0.6 

5 

... 6 

0.6 

5 

..15 

0.9 

17 

..17 

1.1 

21 

..10 

0.7 

12 

..12 

0.8 

14 

..12 

0.8 

14 

..20 

1.3 

13 

..25 

1.7 

16 

..15 

0.8 

18 

,.18 

0.9 

20 


PM3001059766 


Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/rkkk0001 


















































Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 30 
Rounded Results 


Brand 


Tar Nicotine CO 

mg/cig mg/cig mg/cig 


Doral Full Flavor 100’s 100FSP. 

Doral Filter Lights KFSP... 

Doral Menthol Filter Lights KFMSP.. 

Doral 100’s Filter Lights 100FSP. 

Doral Menthol Lights lOQ’s 100FMSP 

Doral Ultra Lights 100’s 100FSP.. 

Eli Cutter KFSP.......... 

Eli Cutter Lights KFSP. 

English Ovals KNFHP. 

Eve Slim Lights 100’s 100FHP. 

Eve Slim Lights 100’s 100FMHP. 

Eve Lights 12Q’s 120FHP. 

Eve Lights 120’s 120FMHP. 

Falcon Lights KFSP. 

Falcon Lights KFMSP. 

Falcon Lights 100’s 100FSP. 

Falcon Lights 100’s 100FMSP. 

Fiesta KFSP. 

Herbert Tareyton KNFSP. 

Hi-Lite 100FHP. 

Kent Golden Lights KFHP. 

Kent Golden Lights KFSP. 

Kent Golden Lights KFMSP................. 

Kent Golden Lights 100s 100FHP. 

Kent Golden Lights 100s 100FSP. 

Kent Golden Lights 100s 100FMSP. 

Kent KFHP. 

Kent KFSP. 

Kent 100s 100FSP. 

Kent 100s 100EMSP. 

Kent III KFSP. 

Kent IU 100s 100FHP. 

Kent III 100s 100FSP. 

KmxTSs 100FHP. 

Kim 25’s 100FMHP. 

Kool RNFMSP. 

KoolKFMHP. 

Kool KFMSP. 

Kool Super Longs 100’s 100FMSP. 

Kool Lights KFMSP. 

Kool Lights 100’s 100FMSP. 

Kool Milds KFMHP. 

Kool Milds KFMSP. 

Kool Milds 100’s 100FMSP. 

Kool Ultra KFMSP. 

Kool Ultra 100’s 100FMSP. 

L&MKFHP. 


.14 

0.8 

17 

.12 

0.7 

15 

.12 

0.6 

14 

.12 

0.7 

14 

.12 

0.7 

14 

.7 

0.5 

12 

.16 

1.1 

15 

.12 

0.9 

13 

.24 

1.8 

15 

.13 

1.0 

11 

.33 

1.0 

11 

.12 

1.1 

11 

..... 13 

1.1 

11 

.11 

0.8 

11 

.10 

0.8 

12 

.13 

0.9 

15 

.9 

0.7 

11 

....16 

0.7 

18 

....25 

1.6 

18 

....14 

1.0 

15 

....10 

0.8 

10 

.9 

0.8 

9 

.8 

0.7 

9 

....10 

0.9 

11 

....10 

0.9 

11 

.9 

0.9 

10 

....11 

0.9 

13 

....12 

0.9 

13 

....13 

1.0 

14 

....14 

1.0 

14 

.4 

0.4 

4 

.5 

03 

6 

.5 

0.5 

7 

....11 

0.9 

12 

.9 

0.8 

10 

....21 

1.3 

14 

....16 

1.1 

16 

....17 

1,2 

17 

....16 

1.2 

16 

.8 

0.7 

9 

.9 

0.7 

10 

....11 

0.9 

11 

....12 

0.9 

13 

....12 

0.9 

12 

.3 

03 

4 

.6 

0.5 

6 

....14 

1.1 

13 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 30 
Rounded Results 


Brand 


Tar 

mg/cig 


Nicotine CO 

mg/cig mg/cig 


L&MKFSP. 

L & M Super 100 100FSP. 

L & M Long Lights 100FSP.. 

L & M 30’s Lights 100’s 100FSP. 

Lark KFSP.. 

Lark 100FSP. 

Lark Lights KFSP. 

Lark Light 100’s 100FSP...;. 

Lucky Strike RNFSP. 

Lucky Strike KFHP.. 

Lucky Strike KFSP. 

Lucky Strike Filters 100’s 100FSP. 

Lucky Strike Menthol 100’s 100FMSP 

Lucky Strike Lights KFSP... 

Lucky Strike Lights 100’s 100FSP. 

Magna KFHP. 

Magna KFSP. 

Magna Lites KFSP. 

Malibu 100’s 100FSP. 

Malibu Menthol 100’s 100FMSP. 

Malibu Light’s 100’s 100FSP. 

Marlboro KFHP. 

Marlboro KFSP. 

Marlboro KFMSP.. 

Marlboro 100’s 100FHP. 

Marlboro 100’s 100FSP.. 

Marlboro 25’s KFSP. 

Marlboro Lights KFHP.. 

Marlboro Lights KFSP. 

Marlboro Lights KFMSP.. 

Marlboro Lights 100’s 100FHP. 

Marlboro Lights 100’s 100FSP. 

Marlboro Lights 100’s 100FMSP.. 

Marlboro Lights 25's KFSP. 

Marlboro 100 Red 100FHP. 

Marlboro 100 Red 100FSP. 

Max 120s 120FSP. 

Max 120s 120FMSF. 

Merit KFHP. 

Merit KFSP. 

Merit KFMSP. 

Merit 100’s 100FSP. 

Merit 100’s 100FMSP. 

Merit Ultra Lights KFSP.. 

Merit Ultra Lights KFMSP. 

Merit Ultra Lights 100’s 100FSP. 

Merit Ultra Lights 100’s 100FMSP. 


..13 

1.0 

13 

..14 

1.1 

14 

... 8 

0.8 

6 

..13 

1.1 

11 

..13 

1.0 

12 

..15 

1.2 

14 

..13 

1.0 

13 

..14 

1.1 

14 

..24 

1.5 

17 

..12 

0.9 

13 

.12 

0.9 

12 

.12 

1.0 

12 

.12 

0.9 

12 

.. 8 

0.6 

10 

.. 9 

0.8 

10 

.14 

0.9 

16 

.14 

0.9 

15 

.. 9 

0.6 

13 

.12 

1.0 

13 

.11 

0.9 

12 

.. 9 

0.7 

10 

.16 

1.1 

15 

.17 

1.1 

16 

.17 

1.1 

16 

.17 

1.2 

17 

.17 

1.2 

17 

.17 

1.1 

16 

.11 

0.8 

12 

.11 

0.8 

12 

.11 

0.8 

12 

11 

0.8 

13 

11 

0.8 

13 

10 

0.8 

12 

u 

0.8 

12 

17 

1.2 

17 

17 

1.2 

16 

18 

1.4 

17 

18 

1.5 

17 

. 8 

0.6 

10 

. 8 

0.6 

10 

. 8 

0.6 

10 

10 

0.8 

12 

10 

0.8 

12 

. 5 

0.5 

7 

. 5 

0.4 

6 

.6 

0.5 

7 

5 

0.5 

7 


Page - 3 

PM3001059768 


Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/rkkk0001 




















































Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 30 
Rounded Results 


Brand 


Tar 

mgZcig 


Nicotine CO 

mg/cig mg/ cig 


More 120s 120FSP. 17 

More 120s 120FMSP...,. 17 

More Lights 100s 100FHP.9 

More Lights 100s 100FMHP...9 

More Lights 120s 120FSP .12 

More Lights 120s 120FMSP....,12 

Newport KFMHP. 17 

Newport KFMSP. 17 

Newport 100’s 100FMHP. 19 

Newport 100’s 100FMSP.19 

Newport (25) KFMSP.17 

Newport 100’s (25) 100FMSP.20 

Newport Lights KFMHP.9 

Newport Lights KFMSP.....9 

Newport Lights 100’s 100FMHP. 10 

Newport Lights 100’s 100FMSP.9 

NowKFHP.<0.5 

Now KFSP. l 

Now KFMSP. 1 

Now 100s 100FSP.2 

Now 100s 100FMSP.3 

Old Gold Straights KNFSP. 27 

Old Gold Filters KFSP.17 

Old Gold Filter 100’s 100FSP.20 

Old Gold Lights KFSP. 10 

Old Gold Lights 100s 100FSP.13 

Pall Mall KNFSP. 24 

Pall Mall 25’s KNFSP.24 

Pall Mall 100’s 100FSP.17 

Pall Mall Unfiltered Lights KNFSP.16 

Pall Mall Light 100’s 1G0FSP.10 

Pall Mall Light 100’s Low Tar 100FMSP.13 

Pall Mall Red KFSP.14 

Pall Mall Red 100FSP. 14 

Parliament Lights KFHP. 9 

Parliament Lights KFSP... 9 

Parliament Lights 100’s 100FSP...12 

Philip Morris RNFSP. 23 

Philip Morris Commander KNFSP.27 

Philip Morris Blues KFMSP.17 

Philip Morris Blues 100FMSP.....................15 

Philip Morris International 100FHP.18 

Philip Morris International 100FMHP.17 

Players RNFHP. 25 

Players KFHP. 12 

Players KFMHP. 12 

Players 100’s 10GFHP.14 


1.2 

13 

0.7 

0.7 

0.9 

0.9 

1.3 

13 

1.5 

1.5 
13 

1.6 
0.8 
0.S 
1.0 
0.9 

< 0.05 
0.1 
0.1 
0.2 
03 
1.9 
13 
1.5 
0.9 
1.0 
1.5 

1.5 
1.2 
1.1 
0.8 
1.1 
1.0 
1.0 
0.7 
0.7 
1.0 
13 

1.6 
1.2 
1.2 
1.2 
1.1 
1.7 
0.8 
0.8 
1.0 


21 

21 

10 

10 

19 

19 

17 

18 
19 
19 

17 
19 
10 
10 
11 
10 

< 0.5 
2 
2 

3 

4 
19 

18 
19 
11 
17 
16 
16 
17 
12 
12 
13 

13 

14 
10 
10 
13 
13 
16 
16 
16 
17 

15 

16 
12 
12 
13 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 30 
Rounded Results 


Brand 


Tar Nicotine CO 

mg/cig mg/rig mg/cig 


Players 100’s 100FMHP. 

Players Lights 25’s KFSP. 

Players Lights 25’s KFMSP. 

Players 25’s Lights 100’s 100FSP. 

Players 25’s Lights 100’s 100FMSP. 

Raleigh KNFSP. 

Raleigh KFSP... 

Raleigh 100’s 100FSP. 

Raleigh Lights KFSP. 

Raleigh Lights 100’s 100FSP. 

Richland (25) KFSP... 

Richland (25) KFMSP. 

Richland (25) 100’s 100FSP. 

Richland (25) 100’s 100FMSP. 

Richland Lights (25) KFSP. 

Richland Lights (25) 100’s 100FSP. 

Ritz 100 10GFHP. 

Ritz 100 100FMHP. 

Salem KFMSP. 

Salem 100’s 100FMSP. 

Salem Lights KFMSP. 

Salem Lights 100’s 100FMHP. 

Salem Lights 100’s 100FMSP. 

Salem Slim Lights 100’s 100FMHP 

Salem Ultra Lights KFMSP. 

Salem Ultra Lights 100’s 100FMSP 

Saratoga 120’s 120FHP. 

Saratoga 120’s 120FMHP. 

Satin 100FSP. 

Satin 100FMSP. 

Silva Thins Filters 100FHP. 

Silva Thins Menthol 100FMHP. 

Silva Thins 100FSP. 

Silva Thins Menthol 100FMSP. 

Spring 100’s 100FMSP. 

Tall 120s 120FSP. 

Tall 120s 120FMSP. 

Tareyton KFSP,,.. 

Tareyton 100’s 100FSP. 

Tareyton Lights KFSP. 

Tareyton Long Lights 100FSP.. 

Triumph KFSP. 

Triumph KFMSP.. 

Triumph 100s 100FSP.. 

Triumph 100s 100FMSP. 

True KFSP. 

True KFMSP. 


.14 

1.0 

13 

.10 

0.7 

11 

.10 

0.7 

11 

.12 

0.8 

14 

.11 

0.8 

13 

.24 

1.4 

17 

.15 

1.0 

15 

.15 

1.0 

16 

.12 

0.9 

13 

.11 

0.9 

13 

.17 

1.2 

16 

.16 

1.1 

16 

.18 

1.3 

17 

.16 

1.2 

17 

.11 

0.8 

13 

.12 

0.9 

14 

.12 

0.8 

13 

.11 

0.8 

12 

.16 

1.0 

18 

.17 

1.1 

18 

.10 

0.7 

12 

.11 

0.8 

12 

..9 

0.7 

11 

.9 

0.7 

10 

.5 

0.4 

8 

.5 

0.4 

7 

14 

1.0 

15 

15 

1.1 

15 

11 

1.0 

13 

11 

1.0 

13 

10 

0.9 

11 

11 

1.0 

11 

12 

0.9 

10 

12 

1.0 

10 

19 

1.6 

18 

20 

1.6 

21 

18 

1.5 

18 

14 

1.0 

15 

14 

1.0 

16 

.5 

0.4 

6 

. 9 

0-7 

9 

. 4 

0.4 

4 

. 4 

0.4 

4 

. 5 

0.5 

7 

.6 

0.6 

8 

.5 

0.5 

6 

.5 

0.5 

6 


Page - 5 

PM3001059770 


Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/rkkk0001 




















































Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 30 
Rounded Results 


Brand 


Tar 

mg/cig 


Nicotine CO 

mg/cig mg/cig 


True 100’s 100FSP. 

True 100’s 100FMSP... 

Vantage KFSP. 

Vantage KFMSP. 

Vantage 100s 100FSP. 

Vantage Menthol 100s 100FMSP. 

Vantage Ultra Lights KFSP........ 

Vantage Ultra Lights 100s 100FSP. 

Viceroy KFSP. 

Viceroy Super Long 100’s 100FSP... 

Viceroy Lights KFSP. 

Viceroy Lights 100’s 100FSP. 

Virginia Slims 100FSP. 

Virginia Slims 100FMSP. 

Virginia Slims Lights 100FHP. 

Virginia Slims Lights 100FMHP. 

Virginia Slims Lights 120’s 120FHP. 

Virginia Slims Lights 120’s 120FMHP. 

Virginia Slims Ultra Lights 100FHP. 

Virginia Slims Ultra Lights 100FMHP,. 

Winston KFHP... 

Winston KFSP. 

Winston 100’s 100FSP. 

Winston Lights KFTTP. 

Winston Lights KFSP-... 

Winston Lights 100’s 100FHF. 

Winston Lights 100’s 100FSP. 

Winston Ultra Lights KFSP. 

Winston Ultra Lights 100’s 10GFSP. 

Craven "A" KFHP. 

Craven "A” RFHP. 

Dunhill International 100FHP. 

Dunhill Menthol 100FMHP. 

D unhill International Superior Mild 100FHP 

Rothmans KFHP.... 

Rothmans Special Mild KFHP. 

St. Moritz Filter 100s 100FSP.. 

St. Moritz Menthol Filter 1QQMSP.. 


.7 

0.7 

7 

.... 7 

0.7 

8 

...11 

0.7 

14 

...10 

0.7 

13 

.... 9 

0.6 

12 

.... 8 

0.6 

13 

.... 5 

0.4 

8 

....6 

0.5 

9 

...15 

1.0 

15 

...16 

1.1 

15 

...11 

0.9 

13 

...12 

0.9 

14 

...15 

1.1 

14 

...15 

1.1 

13 

.... 9 

0.7 

10 

.... 9 

0.7 

9 

...14 

1.0 

15 

...15 

1.0 

15 

.... 6 

0.5 

7 

....6 

0.5 

7 

...16 

1.0 

16 

...17 

1.1 

16 

...17 

1.1 

18 

...10 

0.6 

12 

...11 

0.8 

14 

...10 

0.7 

11 

...11 

0.8 

13 

.... 5 

0.4 

8 

....5 

0.4 

9 

...16 

1.1 

16 

,.,16 

1.1 

13 

...15 

1.4 

17 

...15 

1.2 

17 

.... 9 

0.8 

11 

...19 

13 

20 

..14 

1.0 

16 

..15 

1.1 

15 

..15 

1.0 

15 
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Tobacco Jnstifme Testing Laboratory 
Market Sample 30 
Per Cigarette Data 


“Tar” “Nicotine” CO Water TPM 


Brand 


mg/cig 

mg/cig 

m S/ c '8 

mg/cig 

mg/cig 

Puff Count 

Alpine 

X 

17.0 ±0.4 

1.08 ±0.02 

15.7 ±0.4 

3.4 ±0.3 

21.5 ±0.6 

9.1 ±0.1 

king size filter menthol 

s 

0.8 

0.05 

0.9 

0.6 

1.4 

03 

soft pack 

CV 

4.9 

4.7 

5.6 

17.8 

6.6 

3.0 

Belair 

X 

10.4 ±0.2 

0.82±0.02 

9.8 ±0.2 

1.2+0.1 

12.4±03 

7.1 ±0.1 

king size filter menthol 

s 

0.5 

0.05 

0.5 

0.2 

0.7 

0.2 

soft pack 

CV 

5.1 

5.6 

4.9 

13.1 

5.6 

3.4 

Belair 100’s 

X 

8.6 ±0.3 

0.66+0.02 

9.2 ±0.4 

0.9+0.05 

10.1 ±0.3 

8.6±0.1 

100 mm filter menthol 

s 

0.6 

0.05 

0.8 

0.1 

0.7 

0.3 

soft pack 

CV 

6,6 

7.1 

8.6 

12.8 

7.1 

2.9 

Benson & Hedges 

X 

15.1 ±0.4 

1.18 ±0.02 

113+03 

2.0 ±0.1 

18.2 ±0.5 

93 ±0.1 

king size filter 

s 

0.9 

0.06 

0.7 

0.3 

1.2 

0.3 

hard pack 

CV 

5.7 

4.7 

6.3 

16.3 

6.7 

33 

Benson & Hedges 100’s 

X 

16.8 ±0.2 

1.16 ±0.02 

16.1 ±0.4 

2.2±0.1 

20.2 ±0.3 

103+0.1 

100 mm filter 

s 

0.5 

0.05 

0.8 

0.2 

0.7 

0.2 

hard pack 

CV 

3.2 

4.0 

5.0 

9.1 

3.7 

23 

Benson & Hedges 100’s 

X 

16.3 ±0.3 

1.13+0.02 

15.1 ±0.4 

2.1±0.1 

19.5 ±0.4 

10.2 ±0.1 

100 mm filter menthol 

s 

0.6 

0.04 

0.9 

0.2 

0.8 

0.3 

hard pack 

CV 

3.7 

3.5 

5.7 

10.6 

4.2 

2,9 

Benson & Hedges 100’s 

X 

17.0 ±0.3 

1.19 ±0.02 

17.2±0.4 

2.3 ±0.1 

203 ±0.4 

10.4±0.1 

100 mm filter 

s 

0.7 

0.04 

0.8 

03 

1.0 

03 

soft pack 

CV 

4.1 

3.6 

4.8 

123 

4.7 

2.7 

Benson & Hedges 100’s 

X 

16.4 ±0.2 

1.16+0.02 

16.1+0.4 

2.2 ±0.1 

19.7 ±0.3 

10.4±0.1 

100 mm filter menthol 

s 

0.4 

0.04 

0.9 

0.2 

0.6 

0.2 

soft pack 

CV 

2.7 

3.4 

5.3 

7.6 

3.1 

2.2 

Benson & Hedges Deluxe 

X 

5.8 ±0.3 

0.49 ±0.02 

7.1 ±0.4 

0.6+0.04 

6.8+03 

9.1+0.1 

Ultra Lights 100’s 100 mm filter 

s 

0.6 

0.05 

0.8 

0.1 

0.7 

0.3 

hard pack 

CV 

10.0 

10.4 

11.3 

14.3 

10.1 

3.1 


Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/rkkk0001 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 30 
Per Cigarette Data 


Brand 


“Tar” 

mg/cig 

“Nicotine” 

mg/cig 

CO 

mg/cig 

Water 

mg/cig 

TPM 

mg/cig 

Puff Count 

Benson & Hedges Deluxe 

X 

5.4±0.2 

0.49+0.02 

63+0.4 

05±0.03 

6.4+03 

9.8+03 

Ultra Lights 100’s 100 mm filter menthol 

s 

0.5 

0.04 

0.8 

0.1 

0.6 

0.4 

hard pack 

cv 

9.0 

8.9 

13.4 

12.9 

8.9 

3.8 

Benson & Hedges Lights 100’s 

X 

10.5+0.2 

0.81±0.02 

12.8 ±0.3 

1.1 ±0.04 

12.4 ±03 

10.1 ±0.1 

100 mm filter 

s 

0.5 

0.04 

0.7 

0.1 

0.6 

03 

soft pack 

CV 

4.8 

4.8 

5.8 

7.5 

4.7 

2.6 

Benson & Hedges Lights 100’s 

X 

10.6+0.2 

0.78 ±0.02 

12.2±0.3 

1.1+0.04 

12.5 ±03 

103 ±0.1 

100 mm filter menthol 

s 

0.5 

0.04 

0.7 

0.1 

0.6 

03 

soft pack 

CV 

5.1 

5.2 

6.1 

8.1 

5.2 

2.3 

Benson & Hedges Multifilter 

X 

12.1 ±0.2 

0.87 ±0.02 

11.6 ±0.3 

1.7 ±0.1 

14.7+03 

8.6+0.1 

king size filter 

s 

0.6 

0.05 

0.7 

0.1 

0.7 

03 

soft pack 

CV 

4.6 

5.7 

5.7 

8.5 

4.8 

2.9 

Bright 100s 

X 

6.7±0.1 

0.49 ±0.02 

10.7+0.2 

0.6 ±0.02 

7.8 ±03 

93 ±0.2 

100 mm filter menthol 

s 

0.3 

0.04 

0.6 

0.04 

03 

0.4 

soft pack 

CV 

45 

7.5 

5.2 

6.0 

43 

4.6 

Cambridge Full Flavor 

X 

17.0+0.3 

1.08 ±0.02 

16.1±03 

4.2±0.2 

223±0.6 

85 ±0.1 

king size filter 

s 

0.8 

0.05 

0.8 

0.6 

13 

0.2 

soft pack 

CV 

4.5 

4.8 

4.7 

13.2 

5.8 

2.4 

Cambridge Full Flavor 100’s 

X 

17.2 ±0.3 

1.15 ±0.02 

15.9 ±0.4 

2.7+0.1 

21.0+05 

93+0.1 

100 mm filter 

s 

0.7 

0.04 

0.8 

0.3 

1.0 

03 

soft pack 

CV 

4.2 

3.4 

5.0 

12.2 

5.0 

2.5 

Cambridge Lights 

X 

12.2 ±0.2 

0.84 ±0.02 

12.5±0.3 

1.6 ±0.1 

14.6+03 

8.4 ±0.1 

king size filter 

s 

0.5 

0.04 

0.8 

0.2 

0.7 

03 

soft pack 

CV 

4,1 

4.8 

6.0 

12.2 

4.8 

35 

Cambridge Lights 

X 

11.9+0.3 

0.81+0.03 

125+0.3 

1.4+0.1 

14.2 ±0.4 

83+0.1 

king size filter menthol 

s 

0.6 

0.08 

0.7 

0.2 

0.8 

03 

soft pack 

CV 

5.1 

9.3 

5.7 

12.5 

5.7 

3.8 
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Tobacco Instifme Testing Laboratory 
Market Sample 30 
Per Cigarette Data 


Brand 


“Tar” 

mg/cig 

“Nicotine” 

_ _rag/c<g ........ 

CO 

mg/cig 

Water 

mg/cig 

TPM 

mg/cig 

Puff Count 

Cambridge Lights 100’s 

X 

11.9 ±0.2 

0.87 ±0.02 

14.4 ±0.2 

1.4±0.03 

14.2 ±0.2 

10.H0.1 

100 mm filter 

s 

0.4 

0.04 

05 

0.1 

05 

03 

soft pack 

CV 

3.6 

4.4 

3.7 

5.5 

3.6 

2.6 

Cambridge Lights 100’s 

X 

11.8 ±0.2 

0.86±0.01 

14.0 ±0.3 

1.2 ±0.04 

13.9±0.2 

10.1+0.1 

100 mm filter menthol 

s 

0.3 

0.03 

0.6 

0.1 

05 

03 

soft pack 

CV 

3.0 

3.5 

4.1 

7.9 

3.3 

3.0 

Camel 

X 

21.9 ±05 

136+0.03 

14.4+0.3 

3.6±0.2 

26.910.7 

6.9 ±0.1 

regular size non-filter 

$ 

1.0 

0.06 

0.7 

0.4 

1.5 

0.2 

soft pack 

CV 

4.7 

4.6 

4.9 

11.9 

5.5 

33 

Camel Filters 

X 

16.5+0.2 

1.03 ±0.01 

16.3 ±0.3 

3,7+0.2 

21.210.4 

8.2 ±0.1 

king size filter 

s 

0.5 

0.03 

0.7 

05 

0.9 

03 

hard pack 

CV 

3.1 

3.2 

4.4 

12.2 

43 

3.4 

Camel Filters 

X 

15.4 ±0.2 

1.00 ±0.02 

15.3+03 

3.0 ±0.1 

19.4+0.4 

8.4+0.1 

king size filter 

s 

0.5 

0.04 

0.7 

0.3 

0.8 

0.2 

soft pack 

CV 

3.3 

4.0 

4.6 

10.3 

4.1 

23 

Camel Filters 

X 

17.4 ±0.4 

1.07±0.03 

18.1 ±05 

2.6+0.2 

21.110.5 

9.9+0.1 

100 mm filter 

s 

0.9 

0.06 

LI 

0.3 

1.2 

0.3 

soft pack 

CV 

4.9 

5.7 

6.2 

13.2 

5.8 

3.0 

Camel Lights 

X 

9.6±0.2 

0.61 ±0.01 

11.7±0.2 

1.1+0.1 

11.4 ±0.2 

7.610.1 

king size filter 

s 

0.4 

0.02 

0.5 

0.1 

05 

0.3 

hard pack 

CV 

4.1 

4.0 

4.7 

113 

4.6 

35 

Camel Lights 

X 

8.9 ±0.2 

0.6110.01 

125 ±03 

1.010.1 

10510.2 

8.0±0.1 

king size filter 

s 

0.4 

0.03 

0.7 

0.1 

05 

0.2 

soft pack 

CV 

4.6 

4.6 

5.8 

13.2 

5.1 

3.1 

Camel Lights 100's 

X 

11.2 ±0.3 

0.78 ±0.01 

145 ±03 

1.2±0.1 

13.210.3 

9.4 ±0.1 

100 mm filter 

s 

0.6 

0.03 

0.7 

0.1 

0.7 

0.2 

soft pack 

CV 

5.1 

4.1 

4.7 

10.3 

5.4 

2.5 
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Brand 


Tobacco Institffe Testing Laboratory 

Market Sample 30 

Per Cigarette Data 

“Tar” “Nicotine” CO Water 

mg/cig mg/cig mg/cig mg/cig 

TPM 

mg/cig 

Capri 

X 

8,8 ±03 

0.76 ±0.02 

6.2 ±02 

1.2+0.1 

10.7 ±03 

100 mm filter 

s 

0.4 

0.04 

0.4 

0.2 

0.6 

hard pack 

cv 

4.8 

5.3 

6.4 

16.0 

53 

Capri 

X 

8.8 ±0.2 

0.71 ±0.01 

5.9 ±0.2 

1.1 ±0.1 

10.6 ±03 

100 mm filter menthol 

s 

0.4 

0.03 

0.4 

0.2 

0.6 

hard pack 

cv 

4.9 

4.2 

7.4 

16.7 

5.7 

Carlton 

X 

< 0.5 

<0.05 

<0.5 


<03 

king size filter 

s 






hard pack 

cv 






Carlton 

X 

1.1±0.1 

0.13±0.01 

2.0 ±0.1 

0.1±0.01 

13 ±0.1 

king size filter 

S 

0.1 

0.02 

0.2 

0.02 

0.1 

soft pack 

cv 

10.6 

13.8 

9.7 

23.4 

9.6 

Carlton 

X 

0.6 ±0.1 

0.09+0.01 

1.3+0.1 

0.1+0.02 

0.8+0.1 

king size filter menthol 

s 

0.2 

0.01 

0.2 

0.04 

0.2 

soft pack 

CV 

23.6 

13.0 

15.8 

44.1 

19.3 

Carlton 100’s 

X 

0.8 ±0.1 

0.11+0.01 

1.1 ±0.1 

0.1+0.01 

1.0±0.1 

100 mm filter 

s 

0.2 

0.02 

0.2 

0.02 

0.2 

hard pack 

cv 

23.6 

18.5 

223 

25.7 

20.9 

Carlton 100’s 

X 

0.7 ±0.1 

0.10 ±0.01 

0.9 ±0.1 

0.1±0.01 

0.9 ±0.1 

100 mm filter menthol 

s 

0.2 

0.01 

0.2 

0.02 

0.2 

hard pack 

cv 

25.1 

12.8 

16.5 

32.7 

21.9 

Carlton 100’s 

X 

3.3 ±0.1 

033±0.01 

4.4 ±0.2 

0.3 ±0.02 

3.9 ±0.2 

100 mm filter 

s 

03 

0.03 

0.4 

0.04 

03 

soft pack 

CV 

8.9 

9.5 

9.7 

12.8 

8.7 

Carlton 100’s 

X 

4.4+0.2 

0.42+0.01 

63 ±03 

0.4±0,02 

5.2+0.2 

100 mm filter menthol 

s 

0.4 

0.03 

0.7 

0.04 

0.5 

soft pack 

CV 

9.8 

6.4 

10.7 

9.9 

9.0 



Puff Count 


8.9 ±0.1 

02 

2.6 

8.9 ±0.1 

0.2 

2.8 

6.6 ±02 

0.4 

5.9 

7.0 ±0.2 

0.4 

5.0 

7.0 ±0.1 

03 

4.2 

83 ±0.1 
03 

3.7 

8.4 ±0.1 
03 

33 

9.2±0.1 

0.2 

2.5 

8,5+0.1 

0.2 

2.8 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 30 
Per Cigarette Data 


“Tar” “Nicotine” CO Water TPM 


Brand 


m g/ c *S 

mg/cig 

mg/cig 

mg/cig 

mg/cig 

Puff Count 

Carlton 120’s 

X 

5.9 ±0.2 

0.57 ±0.01 

5.0 ±0.2 

0.6+0.03 

7.0+0.2 

10.9 ±0.1 

120 mm filter 

s 

0.4 

0.03 

0.5 

0.1 

0.5 

02 

soft pack 

CV 

6.8 

5.1 

9,6 

12.0 

6.4 

22 

Carlton 120’s 

X 

6.1 ±0.2 

0.60 ±0.02 

5.1±0.2 

0.6 ±0.02 

73+0.2 

10.8+0.1 

120 mm filter menthol 

s 

0.5 

0.04 

0.5 

0.1 

0.5 

03 

soft pack 

CV 

7.8 

6.1 

9.9 

83 

73 

23 

Century 25’s (25) 

X 

14.8+0.3 

0.95 ±0.02 

17.0±0.4 

2.8 ±02 

183+0.6 

7.8+0.1 

king size filter 

s 

0.8 

0.05 

0.9 

0.5 

1.2 

03 

soft pack 

CV 

5.1 

4.8 

5.1 

173 

6.7 

4.0 

Century 25’s 100’s (25) ‘ 

X 

17.0 ±0.4 

1.10+0.03 

20.7 ±0.5 

2.6 ±02 

20.8 ±0.6 

9.2 ±0.1 

100 mm filter 

s 

0.9 

0.06 

1.0 

0.4 

1.2 

03 

soft pack 

CV 

5.1 

5.6 

4.9 

13.7 

6.0 

2.8 

Century 25’s Lights (25) 

X 

9.7 ±0.2 

0.68+0.01 

11.9+0.2 

12±0.1 

11.6 ±0.3 

7.9 ±0.1 

king size filter 

s 

0,6 

0.03 

0.5 

0.1 

0.7 

02 

soft pack 

CV 

5.7 

4.9 

43 

11.4 

6.1 

2.6 

Century 25’s Lights 100’s 

X 

11.8+02 

0.85+0.01 

13.7+0.4 

13+0.1 

14.0 ±0.2 

9.3 ±02 

100 mm filter 

s 

0.4 

0.03 

0.8 

0.1 

0.5 

0.4 

soft pack 

CV 

3.2 

3.9 

5.7 

10.6 

3.6 

3.9 

Century 25’s Menthol Lights 100’s 

X 

11.9+0.3 

0.84 ±0.02 

13.6 ±03 

13+0.1 

14.0 ±0.4 

9.3 ±0.1 

100mm filter menthol 

s 

0.7 

0.04 

0.7 

0.1 

0.8 

03 

soft pack 

CV 

5.6 

4.8 

5.0 

10.0 

5.7 

32 

Chesterfield 

X 

20.5 ±0.5 

1.30 ±0.03 

13.2 ±03 

3.5+0.1 

25.2±0.6 

7.1 ±02 

regular size non-filter 

s 

LI 

0.07 

0.7 

03 

1.3 

0.4 

soft pack 

CV 

5.3 

5.4 

5.4 

7.9 

5.2 

5.8 

Chesterfield 

X 

24.7+0.5 

1.69+0.04 

15.7 ±03 

3.9+02 

30.2+0.7 

92+02 

king size non-filter 

s 

1.0 

0.08 

0.7 

03 

13 

0.4 

soft pack 

CV 

4.1 

5.0 

4.4 

12.6 

5.1 

4.4 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 30 
Per Cigarette Data 


“Tar” “Nicotine” CO Water TPM 


Brand 


mg/cig 

mg/cig 

_ mg/cig 

_ m g/cig 

mg/cig 

Puff Count 

Doral Full Flavor 

X 

15.2+0.3 

0.80+0.02 

18.1 ±0.5 

4.2±03 

20.2±0.6 

7.0 ±0.1 

king size filter 

s 

0.6 

0.04 

1.0 

0.7 

13 

0.2 

hard pack 

CV 

4.3 

4.7 

5.7 

17.0 

6.4 

33 

Doral Full Flavor 

X 

17.8 ±0.2 

0.91+0.01 

19.5+0.4 

4.5 ±0.2 

23.2+03 

7.7+0.2 

king size filter 

s 

0.4 

0.03 

0.9 

0.4 

0.7 

0.4 

soft pack 

CV 

2.4 

3.3 

4.9 

8.8 

3.1 

4.9 

Doral Full Flavor 100’s 

X 

14.2±0.2 

0.81+0.02 

16,6 ±0.3 

2.2+0.1 

17.2±0.3 

8.0 ±0.1 

100 mm filter 

s 

0.4 

0.04 

0.7 

0.2 

0.6 

0.2 

soft pack 

CV 

2.8 

4.6 

4.2 

85 

3.4 

2.4 

Doral Filter Lights 

X 

12.3+0.3 

0.66+0.02 

15.0 ±0.4 

2.6+0.2 

155 ±0.4 

6.6 ±0.1 

king size filter 

s 

0.6 

0.05 

0.9 

0.4 

1.0 

0.2 

soft pack 

CV 

4.7 

7.0 

6.1 

16.7 

65 

3.2 

Doral Menthol Filter Lights 

X 

11.7 ±0.2 

0.62+0.02 

14.1+0.3 

2.2±0.1 

14.5+03 

6.2+0.1 

king size filter menthol 

s 

0.5 

0.04 

0.7 

0.3 

0.7 

0.2 

soft pack 

CV 

4.0 

6.0 

5.0 

11.8 

4.9 

3.9 

Doral 100’s Filter Lights 

X 

12.0+0.2 

0.72 ±0.02 

13.7 ±0.3 

1.5 ±0.1 

14.2 ±0.2 

83+0.1 

100 mm filter 

s 

0.4 

0.04 

0.7 

0.2 

05 

0.3 

soft pack 

CV 

3.3 

53 

5.1 

11.3 

3.7 

3.1 

Doral Menthol Lights 100’s 

X 

12.1+0.2 

0.72±0.02 

13.7+0.3 

1.4 ±0.1 

14.2±03 

8.0 ±0.1 

100 mm filter menthol 

s 

0.5 

0.04 

0.7 

0.1 

0.7 

03 

soft pack 

CV 

4.3 

5.8 

5.2 

9.9 

4.7 

35 

Doral Ultra Lights 100’s 

X 

6.8 ±0.2 

0.46 ±0.02 

11.7±0.4 

0.7+0.03 

8.0 ±0.2 

95+0.1 

100 mm filter 

s 

0.5 

0.03 

0.9 

0.1 

0.5 

03 

soft pack 

CV 

6.7 

7.4 

7.5 

9.5 

6.7 

3.1 

Eli Cutter 

X 

16.1+0.2 

1.10±0,03 

15.4+0.2 

2.9±0 2 

20.1±0.4 

8.7 ±0.1 

king size filter 

s 

0,5 

0.06 

0.5 

03 

0.9 

0.3 

soft pack 

CV 

3,3 

5.6 

3.4 

11.8 

43 

33 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 30 
Per Cigarette Data 


Brand 


“Tar” 

mg/rig 

“Nicotine” 

mg/cig 

CO 

mg/cig 

Water 

mg/cig 

TPM 

mg/cig 

Puff Count 

Eli Cutter Lights 

X 

12,1±0.3 

0.93+0.02 

13.4 ±0.3 

1.4 ±0.1 

14.5 ±0.4 

8.6 ±0.1 

king size filter 

s 

0.6 

0.04 

0.6 

0.2 

0.8 

03 

soft pack 

CV 

5.0 

4.7 

4.7 

13.2 

5.6 

3.0 

English Ovals 

X 

24.2 ±0.6 

1.84 ±0.05 

15.3+0.4 

3.2 ±0.2 

293±0.8 

10.5 ±0.2 

king size non-filter 

s 

1.3 

0.12 

0.8 

0.4 

1.8 

0.4 

hard pack 

CV 

5.2 

6.5 

5.4 

13.8 

6.1 

4.1 

Eve Slim Lights 100’s 

X 

12.8+0.2 

1.04 ±0.02 

11.1±0.2 

2.3 ±0.1 

16.1 ±03 

7.9 ±0.2 

100 mm filter 

s 

0.4 

0.04 

0.5 

0.3 

0.7 

0.4 

hard pack 

CV 

3.4 

4.0 

4.7 

14.6 

4.5 

43 

Eve Slim Lights 100’s 

X 

12.8+0.3 

1.03 ±0.02 

10.9±0.3 

2.3 ±0.2 

16.2±0.5 

7.8+0.1 

100 mm filter menthol 

& 

0.6 

0.05 

0.6 

0.4 

1.0 

0.3 

hard pack 

CV 

4.6 

5.1 

5.8 

18.1 

63 

3.4 

Eve Lights 120’s 

X 

12.3 ±0.3 

1.07±0.03 

10.7 ±0.4 

12+0.1 

14.5+0.3 

13.5 ±0.2 

120 mm filter 

s 

0.6 

0.07 

0.9 

0.1 

0.7 

0.4 

hard pack 

CV 

4.7 

6.8 

8.2 

9.8 

5.0 

3.2 

Eve Lights 120’s 

X 

12.5+0.4 

1.11±0.03 

10.8 ±0.4 

1.2±0.1 

14.9 ±0.5 

13.7+0.1 

120 mm filter menthol 

s 

0.9 

0.06 

1.0 

0.1 

1.0 

03 

hard pack 

CV 

6.9 

5.7 

8.9 

10.5 

6.9 

2.4 

Falcon Lights 

X 

11.1+0.2 

0.77 ±0.02 

10.9+0.2 

13+0.05 

13.2 ±02 

7.4+0.1 

king size filter 

s 

0.4 

0.04 

0.5 

0.1 

0.6 

02 

soft pack 

CV 

4.0 

5.5 

4.2 

8.1 

4.2 

2.2 

Falcon Lights 

X 

10.5 ±0.3 

0.78 ±0.02 

12,1 ±0.4 

1.4±0.2 

12.6±0.5 

6.5 ±0.1 

king size filter menthol 

s 

0.7 

0.05 

1.0 

0.3 

1.1 

03 

soft pack 

CV 

6.7 

5.8 

8.2 

243 

8.4 

43 

Falcon Lights 100’s 

X 

12.6+0.2 

0.87+0.02 

15.2+0.4 

1.4+0.1 

14.9 ±03 

8.7+0.1 

100 mm filter 

s 

0.5 

0.04 

0.8 

0.1 

0.6 

0.3 

soft pack 

CV 

4.0 

5.0 

5.5 

9.6 

4.4 

3.0 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 30 
Per Cigarette Data 


“Tar” “Nicotine” CO Water TPM 


Brand 


mg/cig 

mg/cig 

mg/cig 

mg/cig 

mg/cig 

Puff Count 

Falcon Lights 100’s 

X 

8.5 ±0.2 

0.68 ±0.02 

10.5+0.3 

0.8 ±0.04 

10.0 ±0.3 

8.2 ±0.1 

100 mm filler menthol 

s 

0.5 

0.04 

0.8 

0.1 

0.6 

03 

soft pack 

cv 

5.5 

5.7 

7.3 

10.9 

5.8 

33 

Fiesta 

X 

16.1+0.2 

0.71±0.01 

18.4 ±03 

4.0 ±0.2 

20.9 + 0.4 

7.4±0.1 

king size filter 

s 

0.5 

0.03 

0.7 

0.5 

0.9 

03 

soft pack 

CV 

3.1 

4.1 

3.7 

12,9 

4.2 

3.5 

Herbert Tareyton 

X 

25.0+0.5 

1.57 ±0.03 

17.8±0.3 

3.8±0,2 

30.4 ±0.6 

9.1+ 0.2 

king size non-filter 

s 

1.1 

0.08 

0.6 

03 

1.4 

0.4 

soft pack 

CV 

4.6 

4.9 

3.6 

8.8 

4.5 

4.8 

Hi-Lite 

X 

13.8+0.2 

1.01 ±0.02 

14.5 ±0.4 

1.7 ±0.1 

16.4+03 

10.2+03 

100 mm filter 

s 

0.5 

0.04 

1.0 

0.1 

0.7 

0.4 

hard pack 

CV 

3.9 

4.1 

6,7 

8.4 

4.2 

3.6 

Kent Golden Lights 

X 

9.6 ±0.3 

0.84±0.02 

10.5+0.4 

13+0.1 

11.8 ±0.4 

6,9±0.1 

king size filter 

s 

0.6 

0.05 

1.0 

0.2 

0.9 

0.1 

hard pack 

CV 

6.7 

6.4 

9.3 

16.7 

7.6 

23 

Kent Golden Lights 

X 

8.7+0.3 

0.79±0.02 

9.4 ±0.5 

0.9 ±0.1 

10.5+0.4 

73+0.1 

king size filter 

s 

0.7 

0.05 

1.0 

0.1 

0.8 

03 

soft pack 

CV 

7.5 

6.7 

11.2 

13.4 

7.9 

4.1 

Kent Golden Lights 

X 

8.0+0.2 

0.73 ±0.02 

8.8+0.4 

0.8 ±0.04 

9.6 ±03 

73 ±0.1 

king size filter menthol 

s 

0.5 

0.05 

0.8 

0.1 

0.7 

0.2 

soft pack 

CV 

6.6 

6.6 

93 

103 

6.8 

3.0 

Kent Golden Lights 100s 

X 

9.9±03 

0.91+0.02 

10.6 ±0.5 

1.0 ±0.04 

11.9 ±0.4 

93+0.1 

100 mm filter 

s 

0.7 

0.05 

1.1 

0.1 

0.8 

03 

hard pack 

CV 

6.8 

5.4 

10.3 

9.0 

6.7 

23 

Kent Golden Lights 100s 

X 

10.3+0.4 

0.94+0.03 

11.2±0.4 

1.1+01 

12.3+0.4 

93+0.1 

100 mm filter 

s 

0.8 

0.07 

1.0 

0.1 

1.0 

03 

soft pack 

CV 

7.7 

7.1 

8.8 

10.7 

7.9 

33 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 30 
Per Cigarette Data 


Brand 


“Tar” 

mg/cig 

“Nicotine” 

mg/cig 

CO 

mg/cig 

Water 

mg/cig 

TPM 

mg/cig 

Purr Count 

Kent Golden Lights 100s 

X 

9.2+0.3 

0.86 ±0.02 

9.8±0.4 

0.9 ±0.1 

11.0+0.4 

93 ±0.1 

100 mm filter menthol 

s 

0.6 

0.05 

0.8 

0.1 

0.8 

0.2 

soft pack 

CV 

6.9 

5.9 

83 

13.5 

73 

2.1 

Kent 

X 

11.5+03 

0.87+0.02 

12.8 ±0.4 

1.8+0.1 

14.2±03 

7.8 ±0.1 

king size filter 

s 

0.8 

0.05 

0.8 

03 

1.0 

0.3 

hard pack 

CV 

6.7 

63 

63 

142 

7.3 

3.9 

Kent 

X 

12.3+0.4 

0.93+0.03 

13.4 ±0.4 

2.0+03 

15.2+0.6 

8.4±02 

king size filter 

s 

0.8 

0.06 

0.9 

0.6 

1.4 

0.4 

soft pack 

CV 

6.6 

6.1 

7.0 

29.8 

9.4 

5.1 

Kent 100s 

X 

13.4+0.2 

1,04 ±0.02 

13.8+03 

1.6 ±0.1 

16.0 ±03 

9.4 ±02 

100 mm filter 

s 

0.5 

0.04 

0.7 

0.2 

0.8 

0.4 

soft pack 

CV 

4.0 

4.2 

5.4 

143 

4.8 

4.5 

Kent 100s 

X 

13.6+0.3 

1.00 ±0.03 

14.4 ±03 

1.6+0.1 

162+03 

9.1+0.1 

100 mm filter menthol 

s 

0.6 

0.06 

0.6 

0.1 

0.8 

03 

soft pack 

CV 

4.5 

6.1 

4.4 

7.6 

4.7 

3.0 

Kent m 

X 

3.7+0.2 

0,39±0.02 

4.4±0.3 

0.4 ±0,03 

4.5 ±0.2 

7.2 ±0.1 

king size filter 

s 

0.4 

0.05 

0.6 

0.1 

0.5 

03 

soft pack 

CV 

11.3 

11.7 

13.4 

14.0 

112 

4.3 

Kent in 100s 

X 

4.9 ±0.2 

0.48±0.02 

6.3+03 

0.5 ±0.02 

5.9+02 

8.7 ±0.1 

100 mm filter 

s 

0.5 

0.04 

0.7 

0.1 

0.6 

03 

hard pack 

CV 

9.8 

7.7 

10.3 

11.0 

9.4 

3.8 

Kent m 100s 

X 

53+0.3 

0.52+0.02 

7.1 ±0.4 

03+0.03 

6.4±0.3 

8.8+0.1 

100 mm filter 

s 

0.6 

0.05 

0.9 

0.1 

0.7 

03 

soft pack 

CV 

11.0 

8.9 

133 

12.4 

10.6 

32 

Kim 25’s 

X 

10.9+0.3 

0.87+0.01 

11.6+0.4 

13+0.1 

m±o.4 

9.4+0.1 

100 mm filter 

s 

0.6 

0.03 

0.9 

03 

0.9 

02 

hard pack 

CV 

5.6 

3.7 

7.7 

21.1 

6.7 

2.6 
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Tobacco Institufe Testing Laboratory 
Market Sample 30 
Per Cigarette Data 


“Tar” “Nicotine” CO Water TPM 


Brand 


mg/cig 

mg/cig 

mg/cig 

mg/cig 

mg/cig 

Puff Count 

Kim25’s 

X 

9.3 ±0.2 

0.78 ±0.02 

9.9 ±0.2 

1.1+0.04 

11.2 ±03 

8.9±0.1 

100 mm filter menthol 

s 

0.4 

0.04 

0.5 

0.1 

0.4 

0.2 

hard pack 

cv 

3.8 

4.7 

5.3 

8.1 

3.7 

2.2 

Kool 

X 

21.5+0.8 

1.34 ±0.05 

14.3 ±0.4 

3.7 ±0.4 

263 ±1.2 

6.6+03 

regular size non-filter menthol 

s 

1.9 

0.10 

0.8 

0.8 

2.6 

0.4 

soft pack 

CV 

8.8 

7.7 

5.6 

22.6 

9.9 

6.7 

Kool 

X 

15.6+0.3 

1.09 ±0.02 

15.8 ±0.3 

n 

o 

+1 

s 

21.H03 

73+0.1 

king size filter menthol 

s 

0.6 

0.05 

0.7 

0.7 

13 

0.3 

hard pack 

CV 

3.7 

4.6 

4 3 

153 

5.5 

33 

Kool 

X 

16.9+0.4 

1.18+0.03 

16.5 ±0.4 

4.1±0.3 

22.2±0.7 

7.5+03 

king size filter menthol 

s 

0.9 

0.07 

0.9 

0.6 

1.5 

03 

soft pack 

CV 

5.2 

6.1 

5.2 

14.8 

6.7 

4.6 

Kool Super Longs 100’s 

X 

16.2+0.2 

1.23 ±0.03 

16.3 ±0.3 

2.6+0.1 

20.0+0.3 

8.710.1 

100 mm filter menthol 

s 

0.5 

0.06 

0.7 

0.3 

0.8 

0.3 

soft pack 

CV 

3.3 

5.2 

4.1 

103 

3.9 

33 

Kool Lights 

X 

8.5+0,3 

0.70+0.02 

9.2+03 

0.9+0.05 

10.110.3 

7.410.1 

king size filter menthol 

s 

0.6 

0.04 

0.7 

0.1 

0.7 

03 

soft pack 

CV 

7.1 

5.1 

7.2 

11.4 

73 

2.7 

Kool Lights 100’s 

X 

8.7±0.5 

0.73 ±0.03 

9.8 ±0.5 

0.8+0.1 

103 ±0.6 

93 ±0.1 

100 mm filter menthol 

s 

1.0 

0.07 

1.0 

0.2 

1.2 

03 

soft pack 

CV 

11.6 

9.6 

10.5 

22.7 

12.1 

3.3 

Kool Milds 

X 

113+0.3 

0.86 ±0.02 

11.1 ±0.3 

1.6±0.2 

13.9±0.5 

7.7±0.1 

king size filter menthol 

s 

0.7 

0.04 

0.7 

0.3 

1.0 

03 

hard pack 

CV 

5.9 

4.5 

63 

20.6 

73 

43 

Kool Milds 

X 

11.9+03 

0.92+0.02 

12.6 ±03 

1.7±0.1 

14.6+0.4 

73+0.2 

king size filter menthol 

s 

0.6 

0.05 

0.7 

0.2 

0.9 

0.5 

soft pack 

CV 

5.3 

5.5 

5.5 

14.2 

6.0 

6.6 
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Tobacco Institufe Testing Laboratory 
Market Sample 30 
Per Cigarette Data 


l 

| 


Brand 


“Tar” 

mg/cig 

“Nicotine” 

mg/cig 

CO 

mg/cig 

Water 

mg/cig 

TPM 

mg/cig 

Puff Count 

Kool Milds 100’s 

X 

UJ±0.2 

0,92±0.02 

12,2 ±0.2 

1.2+0.03 

13.6+03 

8.7+0.1 

100 mm filter menthol 

s 

0.5 

0.04 

03 

0.1 

0.6 

03 

soft pack 

cv 

4.2 

4.5 

4.2 

6.2 

4.1 

3 2 

Kool Ultra 

X 

3.0 ±0.3 

0.28 ±0.03 

3.7 ±0.4 

03 ±0.03 

3.6+03 

8.1+0.1 

king size filter menthol 

s 

0.7 

0.06 

0.9 

0.1 

0.8 

0.3 

soft pack 

cv 

21.7 

22.1 

25.9 

24.5 

21.7 

3.9 

Kool Ultra 100’s 

X 

5.5 ±0.1 

0.49+0.01 

6.1 ±0.3 

0.5+0.03 

6.5+01 

9.4+0.2 

100 mm filter menthol 

s 

0.3 

0,03 

0.6 

0.1 

0.3 

0.4 

soft pack 

CV 

4.8 

6.6 

9.6 

10.6 

5.0 

43 

L&M 

X 

13.9 ±0.3 

1.09±0.02 

13.3 ±03 

3.5 ±0.3 

18.5+0.5 

7.4+0.1 

king size filter 

s 

0.6 

0.05 

0.8 

0.6 

1.2 

0.2 

hard pack 

CV 

43 

4.5 

5.7 

18.5 

63 

3.1 

L&M 

X 

13.4+0.2 

1.04 ±0.02 

12.9+0.2 

2.6 ±03 

17.0+0.4 

7.4+01 

king size filter 

s 

0.4 

0.04 

0.5 

0.4 

0.8 

0.2 

soft pack 

CV 

3.3 

4.0 

3.9 

15.8 

4.7 

3.0 

L&M Super 100 

X 

13.8 ±0.2 

1.09 ±0.03 

13.9 ±0.3 

2.1 ±0.1 

16.9 ±0.4 

7.9+0.1 

100 mm filter 

s 

0.5 

0.06 

0.8 

03 

0.8 

0.2 

soft pack 

CV 

4.0 

5.6 

5.5 

13.2 

5.0 

2.9 

L&M Long Lights 

X 

7.6 ±0.2 

0.79 ±0.02 

6.2+0.2 

0.6+0.03 

9.1+03 

9.8+0.2 

100 mm filter 

s 

0.5 

0.05 

0.5 

0.1 

0.6 

0.4 

soft pack 

CV 

6.1 

6.7 

7.7 

9,8 

6.2 

4.4 

L&M 30’s Lights 100's 

X 

12.8±0.2 

l.U8±0.02 

10.7 ±0.3 

23+0.2 

16.2+0.4 

8.1+0.1 

100 mm filter 

s 

0.5 

0.04 

0.6 

0.4 

0.9 

0.2 

soft pack 

CV 

4.2 

3.7 

53 

163 

5.4 

3.0 

Lark 

X 

133 ±0.1 

1.05+0.02 

12.2+03 

2.8+0.2 

17.1 ±0.3 

7.2+0.1 

king size filter 

s 

03 

0.05 

0.7 

0.4 

0.6 

0.2 

soft pack 

CV 

2.2 

4.9 

5.4 

13.0 

3.6 

33 
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PM3001059783 


itf^ 


Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 30 
Per Cigarette Data 


“Tar” “Nicotine” CO Water TPM 


Brand 


mg/cig 

mg/cig 

mg/cig 

mg/cig 

..Jng/c'g 

Puff Count 

Lark 100’s 

X 

14.8 ±0.3 

1.20 ±0.03 

14.5+0.4 

2.6 ±0.2 

18.6 ±0.4 

8.8 ±0.2 

100 mm filter 

s 

0.7 

0.07 

0.8 

0.3 

1,0 

0.4 

soft pack 

CV 

4.4 

5.5 

5.5 

13.6 

5.4 

4.6 

Lark Lights 

X 

13.1 ±0.2 

1.01±0.02 

12.8 ±0.4 

3.0+0.2 

17.1±0.4 

6.8 ±0.1 

king size filter 

s 

0.5 

0.04 

0.8 

0.5 

1.0 

0.2 

soft pack 

CV 

3.7 

3.8 

6.2 

15.8 

5.6 

2.7 

Lark Light 100’s 

X 

13.8 ±0.3 

1.09 ±0.02 

14.1 ±0.4 

2.4±0.1 

17.3 ±0.4 

8.0 ±0.1 

100 mm filter 

s 

0.6 

0.05 

0.8 

0.3 

0.9 

0.2 

soft pack 

CV 

4.3 

4.5 

5.9 

11.1 

5.0 

3.1 

Lucky Strike 

X 

24.3±0.4 

L50±0.02 

17.0 ±0.4 

43+0.1 

30.1 ±0.5 

7.9 ±0.1 

regular size non-filter 

s 

1.0 

0.05 

0.8 

03 

1.1 

03 

soft pack 

CV 

3.9 

3.6 

4.6 

7.4 

3.6 

3.6 

Lucky Strike 

X 

11.7+0.2 

0.88 ±0.02 

12.6 ±0.3 

1.4+0.1 

14.0 ±03 

8.0+0.1 

king size filter 

s 

0.5 

0.04 

0.7 

0.1 

0.7 

0.3 

hard pack 

CV 

4.6 

5.0 

5.4 

9.7 

4.9 

3.9 

Lucky Strike 

X 

11.7 ±0.2 

0.87 ±0.02 

12.4 ±0.4 

1.4±0.1 

14.0+0.3 

8.0 ±0.2 

king size filter 

s 

0.6 

0.04 

0.9 

0.2 

0.7 

03 

soft pack 

CV 

4.8 

5.0 

7.5 

11.8 

53 

5.9 

Lucky Strike Filters 100’s 

X 

12.0 ±0.2 

0.96 ±0.02 

12.5+0.3 

13+0.1 

14.1+03 

10.6+0.1 

100 mm filter 

s 

0.5 

0.04 

0.6 

0.1 

0.6 

03 

soft pack 

CV 

3.8 

4.5 

4.8 

11.0 

4.3 

2.6 

Lucky Strike Menthol 100’s 

X 

11.6 ±0.3 

0.92+0.02 

12,3±03 

1.1±0.1 

13.7±03 

103+0.1 

100 mm filter 

s 

0.6 

0.05 

0.7 

0.1 

0.7 

03 

soft pack 

CV 

4.9 

5.4 

5.7 

10.1 

5.2 

33 

Lucky Strike Lights 

X 

8.1 ±0.2 

0.65+0,01 

9.9 ±0.3 

0.9+0.04 

9.6 ±0.2 

7.6 ±0.1 

king size filter 

s 

0.3 

0.03 

0.6 

0.1 

0.4 

03 

soft pack 

CV 

4.2 

5.1 

5.9 

9.9 

4.3 

3.6 
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tifi 


Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 30 
Per Cigarette Data 


Brand 


“Tar” 

mg/cig 

“Nicotine” 

mg/cig 

CO 

mg/cig 

Water 

mg/cig 

TPM 

mg/cig 

Puff Count 

Lucky Strike Lights 100’s 

X 

9.2 ±0.2 

0.75 ±0.02 

10.3+0.3 

0.9+0.03 

10.8+03 

10.1+0.2 

100 mm filter 

s 

0.5 

0.04 

0.7 

0.1 

0,6 

0.4 

soft pack 

CV 

5.1 

5.8 

6.7 

8.4 

5.2 

35 

Magna 

X 

14.1+0.4 

0.89 ±0.02 

15.9 ±0.5 

35+0.4 

18.5 ±0.8 

65±0.1 

king size filter 

s 

0.9 

0.05 

1.1 

0.9 

1.8 

02 

hard pack 

CV 

6.2 

5.4 

6.6 

27.0 

9.5 

3.6 

Magna 

X 

14.2+0.3 

0.93+0.02 

14.9 ±03 

2.7 ±0.1 

17.8+0.4 

7.1 ±0.1 

king size filter 

s 

0.6 

0.04 

0.6 

0.3 

0.9 

02 

soft pack 

CV 

4.0 

3.9 

4.0 

123 

5.0 

2.1 

Magna Lites 

X 

9.0+0.1 

0.62+0.01 

13.2 ±03 

1.0 ±0.04 

10.6+0.2 

7.4+0.1 

king size filter 

s 

0.3 

0.03 

0.5 

0.1 

0.4 

0.2 

soft pack 

CV 

3.6 

4.8 

4.0 

8.0 

3.8 

2.6 

Malibu 100’s 

X 

12.0 ±0.5 

0.96 ±0.04 

12.9 ±0.5 

1.2 ±0.1 

14.2+0.7 

10.4+0.1 

100 mm filter 

s 

1.2 

0.08 

1.2 

0.3 

15 

02 

soft pack 

CV 

9.7 

8.6 

9.2 

24.9 

105 

1.9 

Malibu Menthol 100’s 

X 

11.5 ±0.2 

0.94 ±0.02 

11.7±0.4 

1.1 ±0.05 

135+03 

10.6+0.1 

100 mm filter menthol 

s 

0.6 

0.05 

0.9 

0.1 

0.7 

0.3 

soft pack 

CV 

4.8 

5.3 

7.3 

9.7 

5.1 

3.1 

Malibu Light’s 100's 

X 

8.7 ±0.2 

0.75 ±0.02 

10.0+0.3 

0.8+0.02 

103 ±0.2 

10.6±0.2 

100 mm filter 

S 

0.4 

0.03 

0.6 

0.1 

0.5 

0.4 

soft pack 

CV 

4.4 

4.5 

5.8 

7.0 

4.5 

3.7 

Marlboro 

X 

16.3 ±0.3 

1.08+0.02 

14.9 ±0.4 

35±02 

20.9+05 

8.4+0.1 

king size filter 

s 

0.7 

0.05 

0.8 

05 

1.2 

03 

hard pack 

CV 

4.3 

4.5 

5.3 

15.4 

5.7 

33 

Marlboro 

X 

16.8 ±0.2 

1.11+0.02 

15.8 ±0.3 

33 ±0.2 

21.2+0,4 

9.0+0.1 

king size filter 

s 

0.5 

0.04 

0.8 

0.4 

0.9 

0.2 

soft pack 

CV 

3.2 

3.8 

5.0 

12.5 

4.4 

2.4 
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PM3001059785 


Tobacco Instiuffe Testing Laboratory 
Market Sample 30 
Per Cigarette Data 


Brand 


“Tar” 

mg/cig 

“Nicotine” 

mg/cig 

CO 

mg/cig 

Water 

mg/cig 

TPM 

mg/cig 

Puff Count 

Marlboro 

X 

16.8 ±0.2 

1.09±0.01 

15.6+0.3 

33+0.2 

212+0.4 

9.0 ±0.1 

king size filter menthol 

s 

0.5 

0.03 

0.6 

0.3 

0.8 

02 

soft pack 

cv 

3.0 

3.0 

3.6 

10.5 

3.8 

2.6 

Marlboro 100’s 

X 

16.6 ±0.3 

1.16+0.02 

16.5±0.5 

2.3 ±0.1 

20.0 ±0.4 

10.2+0.1 

100 mm filter 

s 

0.6 

0.04 

1.1 

03 

0.9 

03 

hard pack 

CV 

3.5 

3.6 

6.4 

11.7 

4.2 

3.2 

Marlboro 100’s 

X 

16.9 ±0.3 

1.17±0.02 

16.6±0.5 

2.3±0.1 

20.4 ±0.4 

10.6 ±0.1 

100 mm filter 

s 

0.7 

0.05 

1.1 

0.2 

0.9 

03 

soft pack 

CV 

3.9 

3.9 

6.5 

10.6 

4.4 

2.7 

Marlboro 25’s 

X 

16.9+0.4 

1.07 ±0.02 

15.6±0.4 

33±0.3 

21.5+0.6 

9.1 ±0.1 

king size filter 

s 

0.8 

0.05 

0.9 

0.6 

1.4 

03 

soft pack 

CV 

5.0 

5.1. 

5.5 

18.0 

6.5 

33 

Marlboro Lights 

X 

10.7+0.2 

0.77+0.01 

11.9+0.2 

1.3+0.04 

12.8 ±0.2 

82+0.1 

king size filter 

s 

0.3 

0.03 

0 5 

0.1 

0.4 

0.2 

hard pack 

CV 

3.3 

4.3 

4.1 

7.4 

3.5 

2.4 

Marlboro Lights 

X 

112±0.2 

0.80 ±0.01 

12.1 ±0.4 

1.4±0,1 

13.4+03 

8.4±0.1 

king size filter 

s 

0.5 

0.03 

0.9 

0.3 

0.7 

03 

soft pack 

CV 

4.2 

3.8 

7.7 

18.7 

5.4 

3.5 

Marlboro Lights 

X 

11.0 ±0.2 

0.79 ±0.02 

12.1 ±02 

1.4+0.1 

132+03 

7.9 ±0.2 

king size filter menthol 

s 

0.5 

0.04 

0.6 

02 

0.7 

0.4 

soft pack 

CV 

4.6 

4.9 

4.7 

11.6 

5.0 

4.7 

Marlboro Lights 100’s 

X 

10.9 ±0.2 

0.82 ±0.01 

12.9+0.4 

1.2+0.03 

12,8±0.2 

10.1+0.1 

100 mm filter 

s 

0.4 

0.03 

0.8 

0.1 

0.5 

03 

hard pack 

CV 

3.8 

4.1 

6.3 

5.8 

3.7 

2.7 

Marlboro Lights 100's 

X 

11.2 ±0.2 

0.83+0.02 

13.2 ±0.3 

12+0.04 

133+0.2 

10.2±0.1 

100 mm filter 

s 

0.4 

0.03 

0.6 

0.1 

0.5 

03 

soft pack 

CV 

3.6 

4.2 

4.9 

7.3 

3.7 

3.1 
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Tobacco institute Testing Laboratory 
Market Sample 30 
Per Cigarette Data 


“Tar” “Nicotine” CO Water TPM 


Brand 


mg/cig 

mg/clg 

mg/cig 

mg/cig 

_ mg/cig 

Puff Count 

Marlboro Lights 100’s 

X 

10.0 ±0.2 

0.78 ±0.02 

11.7 ±0.2 

1.0+0.03 

11.8 ±03 

9.2±0.1 

100 mm filter menthol 

s 

0.5 

0.04 

0.6 

0.1 

0.6 

03 

soft pack 

CV 

5.0 

4.8 

4.7 

7.3 

5.0 

25 

Marlboro Lights 25’s 

X 

11.3+0.2 

0.79+0.02 

12.2±0.3 

1.4 ±0.1 

13.4+0.2 

8.6±0,1 

king size filter 

s 

0.4 

0.03 

0.7 

0.1 

0.5 

0.2 

soft pack 

CV 

3.2 

4.4 

5.6 

8.6 

35 

2.0 

Marlboro 100 Red 

X 

16.8+0.2 

1.19±0.02 

17.0 ±0.3 

2.2±0.1 

20,2 ±03 

10.4±0.1 

100 mm filter 

s 

0.4 

0.03 

0.7 

0.2 

0.6 

03 

hard pack 

CV 

2.6 

2.9 

4.3 

9.2 

3.1 

3.1 

Marlboro 100 Red 

X 

16.7 ±0.3 

LI 8± 0.02 

16.0+0.3 

23 ±0.1 

20.1+0.4 

10.4±0.1 

100 mm filter 

s 

0.6 

0.04 

0.7 

0.3 

1.0 

0.3 

soft pack 

CV 

3.8 

3.4 

4.1 

14.4 

4.8 

2.4 

Max 120s 

X 

17.7 ±0.3 

1.45 ±0.03 

16.7 ±05 

2.8±0.2 

21.9+05 

10.9±0.2 

120 mm filter 

s 

0.7 

0.08 

1.0 

0.4 

1.2 

0.4 

soft pack 

CV 

4.2 

5.4 

6.1 

15.9 

55 

4.1 

Max 120s 

X 

18.2 ±0.4 

1.51±0.02 

16.8±05 

3.0+0.2 

22.7 ±0.6 

10.8 ±0.2 

120 mm filter menthol 

s 

0.9 

0.05 

1.2 

0.5 

1.4 

0.4 

soft pack 

CV 

5.0 

3.6 

7.0 

17.7 

6.3 

3.4 

Merit 

X 

8.2 ±0.2 

0.63+0.01 

10.1 ±0.3 

0.9 ±0.03 

9.7+0.2 

7.9+0.1 

king size filter 

s 

0.4 

0.03 

0.6 

0.1 

0.4 

0.2 

hard pack 

CV 

4.8 

4.8 

6.0 

6.8 

4.6 

2.6 

Merit 

X 

8.2+0.2 

0.62 ±0.01 

10.0±03 

0.9+0.04 

9.8 ±0.2 

8.1 ±0.1 

king size filter 

S 

0.4 

0.03 

0.7 

0.1 

0.5 

0.2 

soft pack 

CV 

4.6 

4.8 

6.6 

9.0 

4.8 

2.9 

Merit 

X 

7.8 ±0,2 

0,59 ±0.01 

9.7 ±0.2 

0.9 ±0.04 

93 ±03 

8.2+0.1 

king size filter menthol 

s 

0.5 

0.03 

0.5 

0.1 

0.6 

03 

soft pack 

CV 

6.4 

5.5 

4.9 

10.7 

6.5 

3.1 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 30 
Per Cigarette Data 


“Tar” “Nicotine” CO Water TPM 


Brand 


mg/cig 

mg/cig 

mg/cig 

mg/cig 

mg/cig 

Puff Count 

Merit 100’s 

X 

9.9+0.2 

0.78 ±0.02 

11.8±0.3 

1.1+0.04 

11.7 ±0.2 

9.8 ±0.1 

100 mm filter 

s 

0.4 

0.04 

0.6 

0.1 

03 

0.2 

soft pack 

cv 

4.0 

5.6 

5.1 

7.3 

4 2 

2.4 

Merit 100’s 

X 

10.0 ±0.2 

0.76 ±0.02 

11.6±0.2 

1.1+0.05 

11.8+03 

10.2 ±0.1 

100 mm filter menthol 

s 

0.5 

0.04 

0.5 

0.1 

0.6 

0.3 

soft pack 

CV 

5.1 

4.6 

4.7 

9.8 

5.2 

2.7 

Merit Ultra Lights 

X 

5.2±0.2 

0.46+0.02 

6.7 ±0.3 

0.5 ±0.02 

6.2+0.2 

8.1+0.1 

king size filter 

s 

0.4 

0.04 

0.6 

0.1 

0.5 

03 

soft pack 

CV 

73 

8.6 

9.4 

11.5 

73 

3.7 

Merit Ultra Lights 

X 

4.7 ±0.1 

0.41 ±0.01 

5.8 ±0.2 

0.4 ±0.02 

53 ±0.2 

83±0.1 

king size filter menthol 

s 

0.3 

0.03 

0.5 

0.04 

0.4 

03 

soft pack 

CV 

6.8 

6.7 

8.8 

9.5 

6.5 

33 

Merit Ultra Lights 100’s 

X 

5.6 ±0.1 

0.50 ±0.01 

7.5 ±0.2 

0.5±0.02 

6.6 ±0.1 

9.7+0.1 

100 mm filter 

s 

0.2 

0.03 

0.4 

0.04 

0.2 

03 

soft pack 

CV 

3.8 

5.1 

4.9 

73 

3.6 

2.2 

Merit Ultra Lights 100’s 

X 

5.4 ±0.1 

0.49±0.01 

7.4 ±0.2 

03±0.03 

6.4 ±0.2 

10.2 ±0.2 

100 mm filter menthol 

s 

0.3 

0.03 

0.3 

0.1 

0.4 

0.4 

soft pack 

CV 

6.1 

6.1 

4.7 

12.8 

63 

3.6 

More 120s 

X 

16.6 ±0.3 

1.15 ±0.02 

21.1+0.5 

1.8 ±0.1 

19.6+0.4 

123 ±0.2 

120 mm filter 

s 

0.6 

0.04 

1.1 

02 

0.8 

03 

soft pack 

CV 

3.7 

3.6 

5.1 

9.3 

4.0 

2.7 

More 120s 

X 

16.9 ±0.5 

1.25+0.03 

21.3+0.7 

1.9+0.1 

20.1 ±0.6 

123+0.2 

120 mm filter menthol 

s 

1.0 

0.07 

1.5 

0J2 

13 

0.5 

soft pack 

CV 

6.1 

5.5 

6.9 

11.8 

63 

3.7 

More Lights 100s 

X 

9.5 ±0.3 

0.74±0.02 

9.8 ±0.3 

1.0+0.1 

11.2 ±0.4 

9.8+0.1 

100 mm filter 

s 

0.6 

0.05 

0.7 

0.1 

0.8 

03 

hard pack 

CV 

6.7 

6.8 

7.3 

11.0 

7.0 

2.8 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 30 
Per Cigarette Data 


Brand 


“Tar” 

mg/ctg 

“Nicotine” 

mg/cig 

CO 

mg/cig 

Water 

tng/cig 

TPM 

mg/cig 

Puff Count 

More Lights 100s 

X 

8.9±0.2 

0.66±0.01 

9.8±0.4 

0.9 ±0.1 

10.4+03 

9.4 ±0.1 

100 mm filter menthol 

s 

0.5 

0.03 

0.8 

0.1 

0.7 

03 

hard pack 

CV 

6.2 

4.1 

83 

13.1 

6.4 

2.8 

More Lights 120s 

X 

12.0+0.3 

0.89 ±0.02 

19.1 ±0.4 

1.2±0.04 

14.1+0.3 

12.6 ±0.2 

120 mm filter 

s 

0.7 

0.04 

1.0 

0.1 

0.8 

0.4 

soft pack 

CV 

5.6 

4.1 

5.2 

7.1 

5.4 

3.2 

More Lights 120s 

X 

11.8+0.2 

0.91 ±0.02 

19.2±0.5 

13+0.04 

13.9 ±03 

12.7 ±0.2 

120 mm filter menthol 

s 

0.6 

0.05 

1.1 

0.1 

0.7 

03 

soft pack 

CV 

4.7 

5.0 

5.6 

7.8 

4.9 

3.9 

Newport 

X 

16.6 ±03 

1.28+0.02 

16.9 ±0.4 

4.5+03 

22.4 ±03 

7.7±0.1 

king size filter menthol 

s 

0.6 

0.05 

1.0 

0.6 

1.2 

03 

hard pack 

CV 

3.4 

3.7 

5.8 

14.4 

53 

3.8 

Newport 

X 

17.3+0.2 

1.33 ±0.02 

17.7+0.3 

4.4+0.2 

23.0+0.4 

8.1 ±0.2 

king size filter menthol 

s 

0.5 

0.04 

0.6 

0.5 

0.9 

0.3 

soft pack 

CV 

3.1 

2.8 

3.2 

10.5 

4.1 

4.2 

Newport 100’s 

X 

193 ±03 

133+0.03 

19.0+03 

31+0.1 

23,9 ±0.4 

9.0 ±0.1 

100 mm filter menthol 

s 

0.6 

0.06 

0.7 

0.3 

0.8 

0.2 

hard pack 

CV 

3.2 

3.7 

3.8 

10.4 

3.5 

23 

Newport 100’s 

X 

19.4+0.3 

1.53 ±0.03 

18.9+0.4 

3.2+0.1 

24.2 ±0.4 

9.0 ±0.1 

100 mm filter menthol 

S 

0.7 

0.06 

0.9 

0.3 

0.9 

0.2 

soft pack 

CV 

3.4 

3.8 

4.7 

8.9 

3.9 

2.7 

Newport (25) 

X 

16.8 ±03 

1.29 ±0.03 

17.0 ±0.4 

4.4 ±03 

223 ±03 

7.9 ±01 

king size filter menthol 

s 

0.6 

0.07 

1.0 

0.6 

1.2 

03 

soft pack 

CV 

3.7 

53 

5.9 

14.9 

5.4 

4.0 

Newport 100’s (25) 

X 

19.6+03 

1.55 ±0.03 

19.0 ±0.4 

3.4+01 

24.5+0.4 

9.1+0.1 

100 mm filter menthol • 

s 

0.6 

0.06 

0.8 

03 

0.8 

0.2 

soft pack 

CV 

3.0 

3.8 

4.4 

8.6 

3.4 

2.8 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 30 
Per Cigarette Data 


“Tar” “Nicotine” CO Water TPM 


Brand 


mg/cig 

mg/cig 

mg/cig 

mg/dg 

mg/cig 

Puff Count 

Newport Lights 

X 

9.2±0.2 

0.84±0.02 

10.1 ±0.3 

1.1 ±0.1 

11.2±0.3 

6.9+0.1 

king size filter menthol 

s 

0.4 

0.04 

0.8 

0.1 

0.6 

0.2 

hard pack 

CV 

4.7 

5.0 

75 

11.7 

5.2 

3.2 

Newport Lights 

X 

9.0 ±0.2 

0.82±0.02 

9.9 ±03 

1.0+0.1 

10.9+03 

7.4±0.1 

king size filter menthol 

s 

0.5 

0.04 

0.7 

0.2 

0.6 

03 

soft pack 

CV 

5.2 

5.1 

6.6 

15.2 

5.9 

4.0 

Newport Lights 100’s 

X 

10.2+0.3 

0.97 ±0.03 

10.8 ±0.4 

1.1 ±0.1 

12.3+0.3 

9.4+0.1 

100 mm filter menthol 

s 

0.6 

0.06 

1.0 

0.1 

0.8 

0.2 

hard pack 

CV 

6.1 

6.0 

8.8 

11.8 

63 

2.4 

Newport Lights 100’s 

X 

9.4 ±0.2 

0.87±0.02 

9.9 ±0.3 

1.0±0.04 

113+0.3 

93±0.1 

100 mm filter menthol 

s 

0.5 

0.05 

0.7 

0.1 

0.6 

03 

soft pack 

CV 

53 

5.7 

7.3 

9.8 

5,6 

2.8 

Now 

king size filter 

X 

S 

< 0.5 

< 0.05 

< 0.5 


<0.5 

6.6+0.2 
0.4 

hard pack 

CV 






6.4 

Now 

X 

1.0+0.1 

0.13 ±0.01 

2.0+0.1 

0.1 ±0.03 

1.3 ±0.1 

6.9+0.2 

king size filter 

s 

0.1 

0.02 

0.1 

0.1 

0.2 

03 

soft pack 

CV 

14.0 

11.7 

7.1 

65.0 

13.0 

5.0 

Now 

X 

1.1+0.1 

0.13 ±0.01 

2.2 ±0.1 

0.1+0.01 

1.3 ±0.1 

6.9+0.1 

king size filter menthol 

s 

0.2 

0.02 

0.2 

0.03 

0.2 

03 

soft pack 

CV 

15.4 

13.1 

10.4 

24.1 

145 

3.9 

Now 100s 

X 

2.1+0.1 

0.23 ±0.01 

3.4+0.2 

0.2±0.Q2 

2.6 ±0.1 

7.9+0.1 

100 mm filter 

s 

0.3 

0.03 

05 

0.03 

03 

0.2 

soft pack 

CV 

123 

12.7 

14.1 

203 

11.7 

3.0 

Now 100s 

X 

2.7+0.1 

0.27 ±0.01 

4.5 ±0.2 

0.2+0.01 

3.2±0.1 

7.7+0.1 

100 mm filter menthol 

s 

0.2 

0.02 

0.4 

0.03 

0.2 

0.2 

soft pack 

CV 

6.6 

7.0 

8.0 

11.4 

6.1 

2.9 
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Tobacco institute Testing Laboratory 
Market Sample 30 
Per Cigarette Data 


Brand 


“Tar” 

mg/cig 

“Nicotine” 

mg/cig 

CO 

mg/cig 

Water 

mg/cig 

TPM 

mg/cig 

Puff Count 

Old Gold Straights 

X 

26.9+0.4 

1.91 ±0.03 

18.8+0.3 

4.9+03 

33.7+03 

8.9±0.1 

king size non-filter 

s 

0.8 

0.07 

0.7 

0.4 

1.2 

0.3 

soft pack 

CV 

3.0 

3.9 

3.7 

8.0 

35 

3.1 

Old Gold Filters 

X 

17.5*0.4 

134 ±0.03 

18.2 ±0.4 

4.6+03 

23.4 ±0.7 

8.1+0.2 

king size filter 

s 

0.8 

0.07 

1.0 

0.7 

1.6 

0.4 

soft pack 

CV 

4.6 

5.0 

5.3 

163 

6.7 

4.8 

Old Gold Filter 100’s 

X 

19.7+0.3 

1.52±0.03 

19.5 ±0.4 

3.4 ±0.1 

24.6 + 0.4 

9.0 ±0.1 

100 mm filter 

s 

0.7 

0.07 

0.8 

0.3 

0.9 

0.2 

soft pack 

CV 

3.5 

4.8 

4.2 

8.4 

3.8 

25 

Old Gold Lights 

X 

9.7 ±0.2 

0.87 ±0.02 

1L2±0.3 

1.2 ±0.1 

11.7+03 

6.9+0.1 

king size filter 

s 

0.5 

0.04 

0.7 

0.1 

0.6 

03 

soft pack 

CV 

4.9 

4.5 

6.1 

10.9 

5.4 

4.4 

Old Gold Lights 100s 

X 

13.0+0.2 

1.02 ±0.02 

16.7+0.3 

1.7+0.1 

15.7+03 

9.0 ±0.1 

100 mm filter 

s 

0.5 

0.04 

0.8 

0.2 

0.7 

0.3 

soft pack 

CV 

3.9 

4.0 

4.5 

9.4 

43 

2.9 

Pall Mall 

X 

23.7±0.4 

1.54±0.02 

16.1 ±0.3 

33 ±0.1 

28.6+0.5 

9.6+0.1 

king size non-filter 

s 

0.9 

0.05 

0.7 

0.2 

1.1 

03 

soft pack 

CV 

3.7 

3.2 

4.4 

7.4 

3.9 

3.0 

Pall Mall 25’s 

X 

23.6+0.5 

1.54+0.03 

16.2±0.4 

3.4+0.1 

28.6+0.6 

9.3±0,1 

king size non-filter 

s 

1.1 

0.07 

0.8 

03 

1.4 

03 

soft pack 

CV 

4.5 

4.7 

4.9 

9.8 

5.0 

3,1 

Pall Mall 100’s 

X 

16.7+0.4 

1.24 ±0.02 

16.8+0.5 

2.7 ±0.2 

20.7±0.6 

9.6+0.1 

100 mm filter 

s 

0.8 

0.05 

1.0 

0.5 

13 

03 

soft pack 

CV 

4.8 

4.0 

6.1 

17.0 

6.1 

3.0 

Pall Mall Unfiltered Lights 

X 

16.2 ±0.9 

1.10 ±0.04 

12.0 ±1.0 

1.7+0.2 

19.0 ±1.1 

9.2±03 

king size non-filter 

s 

2.0 

0.08 

2.2 

0.4 

2.6 

0.4 

soft pack 

CV 

12.6 

7.6 

18.4 

26.2 

13.4 

4.4 
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Tobacco institute Testing Laboratory 
Market Sample 30 
Per Cigarette Data 



“Tar” “Nicotine” CO Water TPM 


Brand 


mg/cig 

mg/cig 

mg/ cig 

mg/cig 

mg/cig 

Puff Count 

Pall Mall Light 100’s 

X 

10.4 ±0.2 

0.83+0.02 

12.0 ±0.4 

1.0+0.04 

122 ±03 

9.8 ±0.1 

100 mm filter 

s 

0.5 

0.04 

0.8 

0.1 

0.6 

03 

soft pack 

CV 

5.0 

4.8 

6.6 

8.4 

5.1 

3.1 

Pall Mall Light 100’s Low Tar 

X 

13.3 ±0.2 

1.06±0.02 

12.9 ±0.3 

2.0+0.1 

16.3+0.4 

8.7 ±0.1 

100 mm filter menthol 

s 

0.5 

0.04 

0.7 

03 

0.8 

0.3 

soft pack 

CV 

3.7 

3.9 

5.1 

15.8 

4.9 

2.9 

Pall Mall Red 

X 

13.8+0.3 

1.02± 0.02 

12,9 ±03 

23 ±0.2 

17.0 ±0.4 

92 ±0.1 

king size filter 

s 

0.6 

0.05 

0.7 

03 

1.0 

03 

soft pack 

CV 

4.4 

4.5 

5.5 

15.2 

5.6 

2.8 

Pall Mall Red 

X 

13.6+0.3 

1.04 ±0.02 

14.0 ±0.3 

1.5 ±0.1 

16.1+0.4 

103+02 

100 mm filter 

s 

0.6 

0.05 

0.6 

0.2 

0.8 

03 

soft pack 

CV 

4.2 

4.7 

4.5 

13.4 

5.0 

4.7 

Parliament Lights 

X 

9.1+0.2 

0.68±0.01 

9.7+0.2 

1.1+0.1 

10,9±0,3 

73+0.1 

king size filter 

s 

0.5 

0.03 

0.5 

0.1 

0.6 

0.2 

hard pack 

CV 

53 

4.0 

5.4 

13.7 

5.8 

3.1 

Parliament Lights 

X 

93+0.3 

0.70±0.02 

10.4+0.4 

1.0 ±0.1 

11.1±0.3 

8.0 ±0.1 

king size filter 

s 

0.6 

0.04 

0.8 

0.1 

0.8 

03 

soft pack 

CV 

6.4 

5.6 

8.0 

13.8 

6.9 

3.2 

Parliament Lights 100’s 

X 

12.4+0.2 

0.95±0.02 

13.1 ±0.4 

1.4+0.1 

14.8+0.3 

10.0±0.1 

100 mm filter 

s 

0.6 

0.04 

0.9 

0.1 

0.7 

03 

soft pack 

CV 

4.5 

4.1 

6.5 

8.8 

4.7 

2.6 

Philip Morris 

X 

22.7±0.4 

1,34±0,02 

133±0.3 

4.1+02 

28.1 ±0.6 

7.8 ±0.1 

regular size non-filter 

s 

0.9 

0.04 

0.7 

0.5 

1.3 

03 

soft pack 

CV 

4.1 

2.8 

4.9 

11.1 

4.7 

3.9 

Philip Morris Commander 

X 

272±0.5 

1,65 ±0.03 

16.3 ±0.4 

43+02 

333±0.8 

9.8 ±0.2 

king size non-filter 

s 

1.2 

0.07 

0.9 

03 

1.7 

0.4 

soft pack 

CV 

4.4 

43 

5.8 

11,7 

52 

3.9 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 30 
Per Cigarette Data 


Brand 


“Tar” 

mg/cig 

“Nicotine” 

mg/cig 

CO 

mg/cig 

Water 
.... mg/cig 

TPM 

mg/cig 

Puff Count 

Philip Morris Blues 

X 

16.9+0.3 

1.18+0,02 

16.0 ±0.3 

4.3+0.3 

22.4 ±0.6 

7.6 ±0.1 

king size filter menthol 

s 

0.6 

0.05 

0.6 

0.7 

13 

0.2 

soft pack 

CV 

3.4 

4.0 

3.8 

152 

5.5 

3.0 

Philip Morris Blues 

X 

15.5+0.2 

1.15 ±0.02 

15.6 ±0.4 

2.3+0.1 

18.9±0.3 

8.5+0.1 

100 mm filter menthol 

s 

05 

0.04 

0.8 

02 

0.8 

03 

soft pack 

CV 

32 

3.6 

5.2 

124 

4.0 

3.1 

Philip Morris International 

X 

17.8+0.2 

1.20 ±0.01 

16.7±0.4 

2.4±0.1 

21.4+03 

10.8+0.1 

100 mm filter 

s 

0.4 

0.03 

0.9 

0.2 

0.7 

0.3 

hard pack 

CV 

2.5 

2.7 

5.3 

9.8 

3.1 

2.7 

Philip Morris International 

X 

16.8 ±0.3 

1.13 ±0.02 

15.5 ±0.4 

24+0.1 

203±0.4 

10.6+0.1 

100 mm filter menthol 

s 

0.6 

0.04 

0.9 

0.3 

0.9 

03 

hard pack 

CV 

3.8 

3.3 

5.6 

11.8 

4.5 

2.4 

Players 

X 

25.2+0.5 

1.66+0.04 

16.0+0.3 

3.6 ±0.2 

30.5+0.8 

8.5+0.2 

regular size non-filter 

s 

1.2 

0.08 

0.7 

0.5 

1.7 

0.4 

hard pack 

CV 

4.6 

4.9 

4.7 

143 

5.6 

4.4 

Players 

X 

11.6+0.2 

0.81+0.01 

12.1 ±0.4 

15±0.1 

14.0 ±0.3 

8.1+0.1 

king size filter 

s 

05 

0.03 

0.8 

03 

0.7 

03 

hard pack 

CV 

4.0 

3.9 

6.5 

18.6 

5.2 

4.0 

Players 

X 

11.9+0.2 

0.81+0.01 

12.2+0.2 

1.6+0.1 

14,3 ±0.3 

8.3 ±0.1 

king size filter menthol 

s 

0.5 

0.03 

0.5 

0.2 

0.7 

03 

hard pack 

CV 

4.2 

4.1 

4.1 

11.2 

4.6 

3.8 

Players 100’s 

X 

14.0+0.2 

0.98+0.01 

12.8 ±0.3 

1.7+0.05 

16.6 ±0.2 

9.4±0.1 

100 mm filter 

s 

0.4 

0.03 

0.7 

0.1 

0.5 

03 

hard pack 

CV 

2.9 

3.3 

5.4 

6.4 

2.9 

2.9 

Players 100's 

X 

14.4±0.3 

1.00+0.02 

13.0+0.4 

18+0.1 

17.2 ±0.4 

93+0.1 

100 mm filter menthol 

s 

0.7 

0.05 

1.0 

0.2 

1.0 

0.2 

hard pack 

CV 

5.0 

4.6 

7.3 

125 

5.6 

23 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 30 
Per Cigarette Data 



Brand 


“Tar” 

mg/cig 

“Nicotine” 

mg/cig 

CO 

mg/cig 

Water 

mg/cig 

TPM 

mg/cig 

Puff Count 

Players Lights 25’s 

X 

10.2+02 

0.72+0.01 

11.2±0.3 

1.2±0.04 

12.0+0.3 

8.1±0.1 

king size filter 

s 

0.5 

0.03 

0.6 

0.1 

0.6 

0.3 

soft pack 

cv 

4.8 

3.9 

5.3 

8.3 

4.8 

3.8 

Players Lights 25’s 

X 

10,1±0.3 

0.72 ±0.02 

11.0 ±0.3 

1.2+0.1 

12.0 ±0.3 

8.1+0.1 

king size filter menthol 

s 

0.6 

0.03 

0.7 

0.2 

0.8 

0.2 

soft pack 

CV 

5.6 

4.7 

6.6 

15.3 

6.3 

2.5 

Players 25’s Lights 100’s 

X 

11.8+0.2 

0.85±0.01 

13.8±0.3 

1.3 ±0.04 

13.9+02 

10.2 ±0.1 

100 mm filter 

s 

0.4 

0.03 

0.7 

0.1 

0.5 

0.2 

soft pack 

CV 

3.8 

3.7 

5.1 

7.6 

3.9 

2.1 

Players 25’s Lights 100’s 

X 

11.4+0.2 

0.82 ±0.01 

13.4+0.2 

1.2±0.04 

13.4+0.2 

103+0.1 

100 mm filter menthol 

s 

0.4 

0.03 

0.4 

0.1 

0.5 

0.2 

soft pack 

CV 

3.8 

3.3 

3.3 

8.2 

3.9 

2.0 

Raleigh 

X 

24.0+0.4 

1.38 ±0.03 

17.0 ±0.4 

3.8 ±0.2 

29,2+0.6 

8.4 ±0.1 

king size non-filter 

s 

0.9 

0.06 

0.8 

03 

1.3 

0.2 

soft pack 

CV 

3.8 

4.5 

4.9 

9.0 

43 

2.6 

Raleigh 

X 

15.0±0.2 

0.96 ±0.02 

14.5 ±0.3 

3.6 ±0.2 

19.6 ±03 

7.5 ±0,1 

king size filter 

s 

0.4 

0.04 

0.7 

0.4 

0.7 

0.2 

soft pack 

CV 

2.5 

3.6 

5.1 

12.4 

3.8 

3.2 

Raleigh 100’s 

X 

15.3+02 

0.99 ±0.02 

16.2 ±0.3 

2.7±0.1 

18.9 ±0.4 

8.2±0.1 

100 mm filter 

s 

0.7 

0.05 

0.6 

0.3 

0.9 

0.3 

soft pack 

CV 

4.4 

5.0 

3.6 

11.6 

5.0 

3.6 

Raleigh Lights 

X 

11.6 ±0.2 

0.86 ±0.01 

13.5±0.3 

1.5 ±0.1 

13.9 ±0.3 

8.1+0.1 

king size filter 

s 

0.5 

0.03 

0.7 

0.2 

0.7 

03 

soft pack 

cv 

4.5 

3.8 

5.4 

11.6 

5.0 

3.2 

Raleigh Lights 100’s 

X 

11.2 ±0.3 

0.86 ±0,02 

13.3 ±0.4 

1.2+0.04 

13.2 ±03 

9.2 ±0.1 

100 mm filter 

s 

0.6 

0.05 

0.9 

0.1 

0.7 

0.2 

soft pack 

CV 

5.3 

5.5 

6.5 

7.4 

53 

2.1 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 30 
Per Cigarette Data 


Brand 


“Tar” 

mg/cig 

“Nicotine” 

mg/clR 

CO 

mg/cig 

Water 
mg/cig 

TPM 

mg/dg 

Puff Count 

Richland (25) 

X 

16.6 ±0.3 

1.16 ±0.03 

15.7±0.3 

3.3 ±0.3 

21.1 ±0.6 

8.6 ±0.1 

king size filter 

s 

0.7 

0.06 

0.8 

0.7 

1.4 

0.3 

soft pack 

cv 

4.3 

4.9 

4.8 

19.8 

63 

3.9 

Richland (25) 

X 

16.4±0.3 

1.09+0.02 

16.1 ±0.3 

3.9 ±0.3 

21.4±0.6 

73+0.1 

king size filter menthol 

s 

0.7 

0.05 

0.6 

0.7 

13 

0.2 

soft pack 

CV 

4.4 

4.6 

4.0 

17.3 

62 

2.5 

Richland (25) 100’s 

X 

17.7 ±0.3 

1.31 ±0.02 

17.2 ±0.4 

23+0.1 

213 ±03 

10.7±0.1 

100 mm filter 

s 

0.6 

0.04 

0.9 

0.2 

0.8 

0.3 

soft pack 

CV 

3.2 

3.4 

5.4 

9.5 

3.6 

2.4 

Richland (25) 100’s 

X 

16.2 ±0.2 

1.18+0.03 

16.6±0.3 

2.8 ±0.2 

20.2 ±0.4 

8.7+0.1 

100 mm filter menthol 

s 

0.5 

0.06 

0.7 

0.4 

0.9 

0.2 

soft pack 

CV 

3.4 

5.3 

4.1 

13.4 

4.6 

2.0 

Richland Lights (25) 

X 

10.8 ±0.2 

0,79+0.02 

12.5+0.2 

1.3 ±0.1 

12.9 ±0.2 

7.7±0,1 

king size filter 

s 

0.4 

0,04 

03 

0.1 

03 

03 

soft pack 

CV 

3.7 

5.3 

4.3 

9.0 

3.7 

4.2 

Richland Lights (25) 100’s 

X 

12.4+02 

0.92±0.02 

14.4±0.4 

1.3 ±0.04 

14.6+03 

9.4±0.1 

100 mm filter 

s 

0.5 

0.05 

0.8 

0.1 

0.6 

03 

soft pack 

CV 

4.1 

5.4 

5.7 

6.4 

4.2 

3.2 

Ritz 100 

X 

11.7+0.2 

0.83±0,02 

13.0 ±0.2 

13 ±0.1 

13.8 ±03 

9.4 ±0.1 

100 mm filter 

s 

0.5 

0.05 

0.5 

0.1 

0.7 

03 

hard pack 

CV 

4.6 

6.0 

4.0 

9.5 

4.9 

3.0 

Ritz 100 

X 

11.5 ±0.2 

0.80 ±0.02 

11.7 ±0.2 

1.1 ±0.03 

13.4+0.2 

9.8 ±0.1 

100 mm filter menthol 

s 

0.4 

0.03 

0.5 

0.1 

0.5 

03 

hard pack 

CV 

3.4 

4.3 

4.6 

6.8 

3.6 

2.7 

Salem 

X 

15.7+03 

0.97 ±0.02 

18.4+0.4 

3.6 ±0.2 

203±0.5 

73+0.1 

king size filter menthol 

s 

0.7 

0.05 

0.9 

0.4 

1.2 

0.2 

soft pack 

CV 

4.7 

4.9 

4.7 

12.1 

5.8 

2.8 
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itffe 


Tobacco institute Testing Laboratory 
Market Sample 30 
Per Cigarette Data 


Brand 


“Tar” 

mg/cig 

“Nicotine” 

mg/cig 

CO 

mg/cig 

Water 

mg/cig 

TPM 

mg/cig 

PufT Count 

Salem 100’s 

100 mm filter menthol 
soft pack 

X 

s 

CV 

16.6 ±0.2 

0.4 

2.6 

1.13+0.02 

0.04 

3.5 

17.9 ±0.4 

0.9 

5.1 

2.1±0.1 

0.2 

7.4 

19.8±0.3 

0.6 

3.0 

9.4 ±0.1 
03 

3.0 

Salem Lights 

king size filter menthol 

soft pack 

X 

s 

CV 

9.7+0,3 

0.6 

5.9 

0.70 ±0.02 
0.04 

5.9 

12.5±03 

0.7 

5.6 

' 1 . 1 + 0.1 

0.2 

18.4 

11.5 ±0.4 

0.8 

6.8 

73 ±0.1 
0.3 

3.7 

Salem Lights 100’s 

100 mm filter menthol 
hard pack 

X 

s 

CV 

10.8+0.2 

0.5 

4.5 

0.82+0.02 

0.04 

4.7 

11,7+0.2 

0.6 

4.8 

1.1±0,1 

0.1 

12.1 

12.7+0.3 

0.6 

5.0 

9.1 ±0.1 
03 

2.9 

Salem Lights 100’s 

100 mm filter menthol 
soft pack 

X 

s 

CV 

93 ±0.2 

0.4 

4,2 

0.73+0.02 

0.04 

5.9 

11.4±0.3 

0.7 

6.3 

0.9±0.03 

0.1 

S.4 

10.9±0.2 

0.5 

4.4 

93+0.1 

03 

3.0 

Salem Slim Lights 100’s 

100 mm filter menthol 
hard pack 

X 

s 

CV 

9.1 ±0.2 

0.4 

4.7 

0.72+0.02 

0.03 

4.7 

9.8 ±03 

0.4 

4.5 

1.0 ±0.05 

0.1 

10.9 

10.8+0.2 

0.5 

5.0 

8.9 ±0.1 
03 

3.4 

Salem Ultra Lights 
king size filter menthol 
soft pack 

X 

s 

CV 

5.1 ±0.1 

0.3 

5.1 

0.42±0.01 

0.03 

6.9 

7.7 ±03 

0.5 

6.9 

0.5 ±0.02 

0.04 

7.5 

6.0 ±0.1 

0.3 

4.8 

7.2+0.1 
0.2 

2.8 

Salem Ultra Lights 100’s 

100 mm filter menthol 
soft pack 

X 

s 

CV 

4.7 ±0.1 

0.3 

6.8 

0.43+0.02 

0.04 

9.6 

7.4+0.2 

0.5 

6.7 

0.4 ±0.02 

0.04 

9.7 

5.6±0.2 

0.4 

6.7 

9.8+0.1 
0.2 

2.4 

Saratoga 120’s 

120 mm filter 
hard pack 

X 

s 

CV 

14.4+0.3 

0.6 

4.5 

1.04 ±0.02 
0.05 

4.9 

14,5 ±0.4 

0.9 

6.3 

1.6±0.1 

0.1 

7.9 

17.0±0.4 

0.8 

4.7 

13.0+0.1 

0.2 

1.9 

Saratoga 120’s 

120 mm filter menthol 
hard pack 

X 

s 

CV 

14.9+0.3 

0.6 

3.8 

1.06+0.02 

0.05 

4.3 

14.9+0.3 

0.8 

5.2 

1.7 ±0.1 

0.2 

93 

17.6+03 

0.7 

4.2 

13.0±0.2 

0.4 

2,8 
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itlfe 


Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 30 
Per Cigarette Data 


Brand 


“Tar” 

mg/cig 

“Nicotine” 

mg/cig 

CO 

mg/cig 

Water 

mg/cig 

TPM 

mg/cig 

Puff Count 

Satin 

X 

11.0 ±0.3 

0.97+0.02 

12.7+0.3 

1.210.1 

13.3+03 

9.H0.1 

100 mm filter 

s 

0.6 

0.06 

0.8 

0.1 

0,7 

03 

soft pack 

CV 

5.2 

5.7 

6.0 

9.2 

55 

3.1 

Satin 

X 

11.3±0.3 

1.00±0.02 

13.2+0.4 

13+0.1 

13.6±0.4 

9.2+0.1 

100 mm filter menthol 

s 

0.7 

0.05 

0.9 

0.2 

0.9 

0.3 

soft pack 

CV 

5.8 

5.2 

6.6 

13.0 

6.3 

3.6 

Silva Thins Filters 

X 

10.3 ±0.2 

0.8710.02 

11.1+0.2 

1.010.1 

12.2+0.3 

9.2+0.1 

100 mm filter 

s 

0.5 

0.04 

0.4 

0.1 

0.6 

0.3 

hard pack 

CV 

4.5 

4.3 

3.5 

12.9 

5.0 

2.9 

Silva Thins Menthol 

X 

11.3+0.2 

0.9710.02 

11.4+03 

1.210.05 

13.5+03 

9.5±0.1 

100 mm filter menthol 

s 

0.4 

0.04 

0.6 

0.1 

0.6 

02 

hard pack 

CV 

3.9 

4.2 

5.3 

9.0 

4.2 

25 

Silva Thins 

X 

11.6+0.2 

0.94±0.02 

10.2±0.3 

1.4±0.1 

13.9+0.3 

93+0.1 

100 mm filter 

s 

0.5 

0.04 

0.6 

0.2 

0.7 

0.3 

soft pack 

CV 

45 

4.7 

5.9 

143 

53 

3.2 

Silva Thins Menthol 

X 

12.1±0.2 

1.0110.02 

10.4+0.3 

15+0.1 

145+03 

9.410.1 

100 mm filter menthol 

s 

0.5 

0.04 

0.6 

0.2 

0.6 

03 

soft pack 

CV 

3.7 

3.8 

5.6 

10.8 

4,2 

3.2 

Spring 100’s 

X 

19.4+0.2 

1.5610.02 

105+0.3 

33+0.1 

24.2+0.3 

9.2+0.1 

100 mm filter menthol 

s 

0.5 

0.05 

0.8 

03 

0.7 

0.3 

soft pack 

CV 

2.4 

3.2 

4.1 

8.4 

3.0 

2.7 

Tall 120s 

X 

19.9 ±0.4 

1.64+0.04 

20.710.6 

2.210.1 

23.7+05 

15.H0.2 

120 mm filter 

s 

0.9 

0.09 

1.4 

0.2 

1.1 

0.5 

soft pack 

CV 

4.5 

5.4 

6.6 

8.9 

4.7 

3.6 

Tall 120s 

X 

17.8+0.4 

1,54+0.03 

17.610.6 

1.9+0.1 

21,2+0.5 

15.H0.2 

120 mm filter menthol 

s 

0.9 

0.08 

1.4 

0.2 

1.1 

0.4 

soft pack 

CV 

5.0 

4.9 

7.8 

8.2 

5.0 

2.4 
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Tobacco institute Testing Laboratory 
Market Sample 30 
Per Cigarette Data 


“Tar” “Nicotine” CO Water TPM 


Brand 


mg/cig 

_mg/cig 

mg/cig 

mg/cig 

mg/cig 

Puff Count 

Tareyton 

X 

13.8 ±0.3 

0.95+0.02 

153+03 

3.4 ±0.2 

18.1 ±05 

8.3±0.1 

king size filter 

s 

0.7 

0.04 

0.7 

0.4 

1.1 

0.2 

soft pack 

CV 

5.0 

4.3 

4.7 

12.6 

5.9 

2.9 

Tareyton 100’s 

X 

13.5 ±03 

0.97+0.02 

16.2 ±0.4 

2.3 ±0.2 

16.8 ±0.4 

93 ±0.1 

100 mm filter 

s 

0.6 

0.04 

0.9 

0.4 

0.9 

0.3 

soft pack 

CV 

4.2 

3.9 

5.5 

15.9 

5.2 

3.4 

Tareyton Lights 

X 

5.1 ±0.2 

0.42 ±0.02 

5.7+03 

0.5+0.03 

6.0 ±03 

6.9 ±0.1 

king size filter 

s 

0.5 

0.04 

0.6 

0.1 

0.6 

03 

soft pack 

CV 

9.5 

10.4 

10.4 

15.9 

9.8 

3.2 

Tareyton Long Lights 

X 

8.6 ±0.2 

0.71+0.02 

9.2 ±03 

0.8 ±0.04 

103+03 

9.8 ±0.1 

100 mm filter 

s 

0.5 

0.05 

0.6 

0.1 

0.7 

03 

soft pack 

CV 

6.3 

6.4 

6.8 

10.9 

6.5 

2.9 

Triumph 

X 

3.6 ±0.1 

0.37±0.02 

4.3+0.2 

0.4+0.02 

4.4+03 

7.2±0.1 

king size filter 

s 

0.3 

0.03 

0.5 

0.05 

0.4 

03 

soft pack 

CV 

8.7 

9.2 

123 

12.8 

8.9 

4.6 

Triumph 

X 

3.5 ±0.2 

037±0.02 

4.3 ±03 

0.4 ±0.02 

43+03 

7.1 ±0.1 

king size filter menthol 

s 

0.5 

0.04 

0.6 

0.05 

0.6 

0.2 

soft pack 

CV 

13.5 

12.2 

13.8 

12.5 

13.0 

3.5 

Triumph 100s 

X 

5.1 ±0.2 

0.50 ±0.01 

6.7+0.2 

0.5+0.02 

6.1+03 

8.6 ±03 

100 mm filter 

s 

0.4 

0.03 

0.6 

0.05 

0.5 

0.4 

soft pack 

CV 

8.1 

63 

8.2 

9.2 

7.7 

4.4 

Triumph 100s 

X 

5.7 ±0.2 

0.55 ±0.02 

7.5 ±0.4 

0.6 ±0.03 

6.8 ±03 

8.6 ±0.1 

100 mm filter menthol 

s 

0.5 

0.04 

0.8 

0.1 

0.6 

03 

soft pack 

CV 

8.7 

6.8 

10.4 

125 

8.4 

3.7 

True 

X 

4.8 ±0.2 

0.47 ±0.02 

5.8+03 

0.5 ±0.03 

5.8 ±0.3 

83±0.1 

king size filter 

s 

0.5 

0.04 

0.5 

0.1 

0.6 

03 

soft pack 

CV 

9.8 

8.8 

9.2 

14.7 

9.8 

2.4 
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:i^e 


Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 30 
Per Cigarette Data 


“Tar” “Nicotine” CO Water TPM 


Brand 


mg/cig 

mg/cig 

mg/cig 

mg/cig 

mg/cig 

Puff Count 

True 

X 

4.7+03 

0.46 ±0.03 

5.8 ±0.3 

0.5 ±0.04 

5.7+0.4 

8.2 ±0.1 

king size filter menthol 

s 

0.7 

0.06 

0.7 

0.1 

0.8 

0.3 

soft pack 

CV 

14.9 

12.2 

12.9 

15.0 

14.4 

3.5 

True 100’s 

X 

7.1 ±0.3 

0.67±0.03 

7.4+0.4 

0.7±0.04 

8.4+0.4 

9.7 ±0.1 

100 mm filter 

s 

0.7 

0.06 

0.8 

0.1 

0.9 

0.3 

soft pack 

CV 

10.6 

9.4 

10.8 

12.9 

105 

3.0 

True 100’s 

X 

7.2±0.4 

0.68 ±0.03 

7.5 ±0.4 

0.8 ±0.1 

8.7 ±0.4 

9.5 ±0.1 

100 mm filter menthol 

s 

0.8 

0.06 

1.0 

0.1 

1.0 

03 

soft pack 

CV 

11.3 

8.8 

13.2 

15.0 

11.3 

3.4 

Vantage 

X 

10.6 ±0.3 

0.72+0.02 

13.6 ±0.4 

1.4 ±0.1 

12.7±0.4 

7.4 ±0.1 

king size filter 

s 

0.7 

0.05 

0.8 

0.2 

0.9 

03 

soft pack 

CV 

6.2 

6.6 

6.0 

12.5 

6.7 

3.5 

Vantage 

X 

10.3 ±0.3 

0.69+0.02 

12,8±0.4 

1.2±0.1 

12.2+0.4 

8,0 ±0.1 

king size filter menthol 

s 

0.7 

0.03 

1.0 

0.2 

0.9 

03 

soft pack 

CV 

7.1 

4.9 

7.7 

13.0 

7.4 

33 

Vantage 100s 

X 

8.8 ±0.1 

0.62+0.01 

12.3 ±0.2 

0.9 ±0.02 

10.3 ±0.2 

9.0 ±0.1 

100 mm filter 

s 

0.3 

0.02 

0.5 

0.05 

0.4 

03 

soft pack 

CV 

3.5 

3.4 

4.1 

5.8 

35 

2.8 

Vantage Menthol 100s 

X 

8.4 ±0.1 

0.61 ±0.02 

12.5 ±0.3 

0.9 ±0.1 

9.9 ±0.1 

9.2±0.1 

100 mm filter menthol 

s 

0.2 

0.04 

0.6 

0.1 

03 

0.2 

soft pack 

CV 

2.9 

6.4 

4.7 

14.2 

33 

2.5 

Vantage Ultra Lights 

X 

5.3 ±0.2 

0.44±0.01 

7.7 ±0.4 

05 ±0.02 

6.2 ±0.2 

7.2 ±0.1 

king size filter 

s 

0.4 

0.03 

0.9 

0.1 

0.5 

0.2 

soft pack 

CV 

7.8 

7.2 

11.2 

10.9 

7.8 

3.2 

Vantage Ultra Lights 100s 

X 

5.6 ±0.1 

0.47+0.02 

9.2 ±0,3 

0.5 ±0.02 

6.6 ±0.2 

8.9 ±0.2 

100 mm filter 

s 

0.3 

0.03 

0.7 

0.04 

0.4 

0.4 

soft pack 

CV 

5.7 

7.2 

8.0 

7.7 

5.7 

4.9 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 30 
Per Cigarette Data 


Brand 


“Tar” 

mg/cig 

“Nicotine” 

mg/cig 

CO 

_™g/«g 

Water 

mg/cif? 

TPM 

mg/cig 

Puff Count 

Viceroy 

X 

15.1+0.3 

0.96 ±0.02 

14.7 ±0.3 

3.6±0.3 

19.7+05 

7.4 ±0.1 

king size filter 

s 

0.6 

0.05 

0.6 

0.6 

1,2 

0.2 

soft pack 

cv 

4.1 

5.3 

4.0 

16.4 

6.0 

2.8 

Viceroy Super Long 100’s 

X 

15.8 ±0.4 

1.14 ±0.02 

15.1 ±0.4 

2.4+0.2 

19.4 ±0.6 

9.0±0.1 

100 mm filter 

s 

0.8 

0.05 

0.9 

0.4 

1.3 

0.2 

soft pack 

cv 

5.3 

4.1 

6.2 

18.1 

6.6 

23 

Viceroy Lights 

X 

11.5 ±0.3 

0.86 ±0.02 

13.4±0.4 

1.5 ±0.1 

13.8 ±0.4 

8.1 ±0.1 

king size filter 

s 

0.7 

0.05 

0.8 

0.3 

1.0 

0.3 

soft pack 

CV 

5.8 

5.6 

6.2 

20.9 

7.1 

3.6 

Viceroy Lights 100’s 

X 

1.1.8 ±0.2 

0.91 ±0.02 

14.0+0.4 

1.2+0.03 

13.9+0,2 

9.1+0.1 

100 mm filter 

s 

0.5 

0.04 

0.9 

0.1 

0.6 

03 

soft pack 

CV 

4.0 

4.1 

6.6 

5.9 

4.0 

3.2 

Virginia Slims 

X 

15.4+0.2 

1.06 ±0.01 

14.1+0.2 

2.2±0.1 

18.6 ±0.3 

9.9+0.1 

100 mm filter 

s 

0.5 

0.03 

0.5 

0.2 

0.6 

03 

soft pack 

CV 

3.0 

3.1 

3.8 

8.8 

3.3 

2.6 

Virginia Slims 

X 

15.4 ±0.3 

1.07±0.02 

13.5 ±0.4 

2.3 ±0.1 

18,7 ±0.4 

9.8 ±0.1 

100 mm filter menthol 

s 

0.7 

0.05 

0.8 

03 

1.0 

0.2 

soft pack 

CV 

4.5 

4.7 

5.8 

14.7 

5.1 

2.4 

Virginia Slims Lights 

X 

8.8 ±0.2 

0.68+0.02 

9,5 ±0.3 

0.9+0.1 

10.5+0,2 

9.6 ±0.2 

100 mm filter 

s 

0.5 

0.03 

0.7 

0.1 

0.5 

0.4 

hard pack 

CV 

5.2 

5.1 

6.8 

14.0 

5.0 

4.1 

Virginia Slims Lights 

X 

8.6 ±0.2 

0.68+0.02 

9.2 ±0.2 

0.9 ±0.03 

10.1+0.2 

9.6 ±0.1 

100 mm filter menthol 

S 

0.4 

0.04 

0.5 

0.1 

0.5 

03 

hard pack 

CV 

5.0 

6.2 

5.2 

7.8 

5.0 

3.2 

Virginia Slims Lights 120’s 

X 

143±0.3 

1.02+0.03 

14.7 ±0.5 

1.6 ±0.1 

16.9+0.4 

12.8 ±0.2 

120 mm filter 

s 

0.8 

0.06 

1.1 

0.2 

1.0 

0.4 

hard pack 

CV 

5.4 

5.6 

7.4 

12,2 

5.9 

3.0 
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i^e 


Tobacco institute Testing Laboratory 
Market Sample 30 
Per Cigarette Data 


“Tar” “Nicotine” CO Water TPM 


Brand 


mg/cig 

mg/cig 

mg/cig 

mg/cig 

mg/cig 

Puff Count 

Virginia Slims Lights 120’s 

X 

14.6 ±0.5 

1.05 ±0.02 

14.5+0.5 

1.7±0.1 

173+0.6 

13.0+0.2 

120 mm filter menthol 

s 

1.0 

0.04 

1.2 

0.3 

13 

0.4 

hard pack 

cv 

7.1 

4.1 

8.2 

15.1 

7.6 

2.8 

Virginia Slims Ultra Lights 

X 

5.9 ±0.1 

0.49 ±0,01 

6.8 ±0.2 

0.6+0.02 

6.9 ±0.1 

8.8 ±0.1 

100 mm filter 

s 

0.3 

0.02 

0.4 

0.04 

03 

03 

hard pack 

CV 

4.3 

4.8 

6.3 

7.9 

43 

3.3 

Virginia Slims Ultra Lights 

X 

6.3 ±0.1 

0.52 ±0.01 

7.3 ±0.2 

0.6 ±0.02 

7.4 ±0.1 

8.5±0.1 

100 mm filter menthol 

s 

0.3 

0.03 

0.4 

0.04 

0.3 

0.2 

hard pack 

CV 

4.2 

6.4 

5.7 

6.9 

43 

23 

Winston 

X 

16.4 ±0.2 

1.03 ±0.01 

16.4+0.3 

3.6±0.1 

21.1 ±03 

8.1 ±0.1 

king size filter 

s 

0.5 

0.03 

0.7 

03 

0.7 

03 

hard pack 

cv 

2.8 

3.2 

4.1 

9.1 

33 

2.6 

Winston 

X 

16.8 ±0.3 

1.09±0.02 

15.9 ±0.2 

33 ±0.2 

21.2+03 

8.S+0.1 

king size filter 

s 

0.6 

0.04 

0.6 

0.5 

1.0 

0.2 

soft pack 

CV 

3.7 

3.3 

3.5 

14.1 

4.8 

2.1 

Winston 100’s 

X 

17.2 ±0.3 

1.07+0.02 

17.5 ±03 

2.4±0.1 

20.7±0.4 

10.1 ±0.1 

100 mm filter 

s 

0.6 

0.04 

0.7 

0.2 

0.8 

0.3 

soft pack 

CV 

3.7 

4.0 

3.8 

9.7 

4.1 

2.7 

Winston Lights 

X 

10.0 ±0.2 

0.63+0.01 

11.9 ±0.3 

1.2±0.1 

11.8+03 

7.6+0.1 

king size filter 

s 

0.5 

0.03 

0.7 

0.1 

0.6 

0.2 

hard pack 

CV 

4.9 

5.2 

5.9 

10.8 

5.4 

3 2 

Winston Lights 

X 

10.9 ±0,2 

0.75+0.01 

13.5 ±0.4 

13+0.04 

12.9 ±0.2 

7.9+0.1 

king size filter 

s 

0.4 

0.03 

O.S 

0.1 

0.5 

0.2 

soft pack 

CV 

3.7 

3.7 

5.8 

7.8 

3.9 

2.7 

Winston Lights 100’s 

X 

9.6 ±0.2 

0.67±0.01 

11.1+03 

1.0+0.04 

113+0.2 

9.6+0.1 

100 mm filter 

s 

0.4 

0.02 

0.7 

0.1 

0.5 

03 

hard pack 

CV 

4.5 

3.7 

6.4 

8.0 

4.7 

3.2 
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Tobacco institute Testing Laboratory 
Market Sample 30 
Per Cigarette Data 


Brand 


“Tar” 

mg/cig 

“Nicotine” 

mg/cig 

CO 

mg/cig 

Water 

mg/cig 

TPM 

mg/cig 

Puff Count 

Winston Lights 100’s 

X 

11.2 ±0.2 

0.79+0.01 

13.0 ±0.3 

1.2 ±0.04 

13.2±0.2 

9.5+0.1 

100 mm filter 

s 

0.4 

0.03 

0.7 

0.1 

0.5 

0.2 

soft pack 

CV 

3.5 

3.2 

5.3 

6.8 

3.5 

2.6 

Winston Ultra Lights 

X 

5.1 ±0.1 

0.43+0.01 

7.8 ±0.2 

0.4±0.02 

6.0+0.1 

7.0 ±0.1 

king size filter 

s 

0.3 

0.02 

0.6 

0.04 

0.3 

0.2 

soft pack 

CV 

5.3 

5.8 

7.1 

8.6 

53 

3.1 

Winston Ultra Lights 100’s 

X 

5.1 ±0.1 

0.45 ±0.01 

8.6+0.2 

0.5+0.02 

6.0 ±0.1 

8.9+0.1 

100 mm filter 

s 

0.3 

0.03 

0.5 

0.05 

0.3 

03 

soft pack 

CV 

5.4 

6.0 

5.8 

10.2 

5.2 

3.3 

Craven "A" 

X 

15.5 ±0.3 

1.13 ±0.02 

15.7±0.3 

3.4 ±0.2 

20.0+0.4 

9.2±0.1 

king size filter 

s 

0.6 

0.04 

0.7 

0.4 

0.9 

0.2 

hard pack 

CV 

3.6 

3,8 

4.8 

12.2 

4.6 

2.1 

Craven "A" 

X 

16.0+0.4 

1.11+0.03 

12.8 ±0.3 

2,4+0.3 

19.4+0.7 

9.2 ±0.2 

regular size filter 

s 

0.9 

0.06 

0.7 

0,6 

1.5 

0.5 

hard pack 

CV 

5.6 

5.4 

5.7 

23.8 

7.5 

5.2 

Dunhill International 

X 

14.8+0.2 

1.38 ±0.03 

17.3+0.4 

1.9 ±0.2 

18.1±0.4 

103 ±0.1 

100 mm filter 

s 

0.5 

0.06 

0.9 

0,4 

0.9 

03 

hard pack 

CV 

3.7 

4.2 

5.1 

19.9 

5.0 

3.2 

Dunhill Menthol 

X 

14.5+0.2 

1.23+0.02 

17.1+0.3 

1.7±0.1 

17.5+0.3 

103+0.1 

100 mm filter menthol 

s 

0.5 

0.04 

0.8 

0.2 

0.7 

0.2 

hard pack 

CV 

3.4 

2.9 

4.5 

11.7 

3.9 

1.7 

Dunhill International 

X 

9.3 ±0.2 

0.79+0.01 

10.8 ±0.3 

0.9+0.1 

11.1 ±0.3 

93+0.1 

Superior Mild 100 mm filter 

s 

0.5 

0.03 

0.7 

0.2 

0.6 

0.2 

hard pack 

CV 

4.9 

4.0 

6.5 

19.0 

5.7 

2.2 

Rothmans 

X 

18.6+0.3 

1.27+0.03 

20.4 ±0.3 

4.4+0.3 

243 ±0.6 

9.8+0.1 

king size filter 

s 

0.7 

0.06 

0.7 

0.8 

1.4 

0.2 

hard pack 

CV 

3.9 

4.6 

3.6 

17.3 

5.9 

23 
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ii > m 1 




Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 30 
Per Cigarette Data 


Brand 


“Tar” 

mg/cig 

“Nicotine” 

mg/cig 

CO 

mg/cig 

Water 

mg/cig 

TPM 

mg/cig 

Puff Count 

Rothmans Special Mild 

X 

13.8 ±0.2 

1.01+0.02 

15.6+0.3 

2.6 ±0.2 

17.5 ±0.3 

8.8+0.1 

king size filter 

s 

0.4 

0.03 

0.7 

0.4 

0.8 

0.2 

hard pack 

cv 

3.2 

3.4 

4.5 

16.5 

4.4 

2.2 

St. Moritz Filter 100s 

X 

14.8 ±0.3 

1.10+0.02 

14.8 ±0.3 

23 ±0.2 

18.2+0.5 

8.7 ±0.1 

100 mm filter 

s 

0.7 

0.05 

0.7 

0.4 

1.0 

0.3 

soft pack 

CV 

4.6 

4.2 

4.6 

15.7 

5.8 

3.1 

St. Moritz Menthol Filter 

X 

15.1±0,2 

1.04+0.02 

15.5+0.3 

2,3±0.1 

18.4 ±0.3 

8.7+0.1 

100 mm filter menthol 

s 

0.4 

0.05 

0.7 

0.3 

0.6 

0.2 

soft pack 

CV 

2.7 

4.8 

4.4 

11.3 

3.5 

2.4 

Industry Monitor 11 

X 

13.5 ±0.03 

1.08 ±0.002 

12.1 ±0.03 

1.7+0.01 

16.3 ±0.04 

83 ±0.02 


s 

0.05 

0.05 

0.06 

0.2 

0.7 

03 


CV 

3.9 

4.3 

4.9 

11.3 

4.4 

3.7 
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Butt Lengths 

Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 30 


Brand _ Length - mm 


Alpine KFMSP....28,29 

Belair KFMSP.32,33,34,35,36 

Belair 100’s 100FMSP...38,39,40 

Benson & Hedges KFHP...33,34 

Benson & Hedges 100’s 100FHP.34,35,36 

Benson & Hedges 100’s 100FMHP...,...35,36 

Benson & Hedges 100’s 100ESP.34,35,36 

Benson & Hedges 100’s 100FMSP...34,35,36 

Benson & Hedges Deluxe Ultra Lights 100’s 100FHP.38,39,40 

Benson & Hedges Deluxe Ultra Lights 100’s 100FMHP.38,39,40 

Benson & Hedges Lights 100’s 100FSP...38,39,40 

Benson & Hedges Lights 100’s 100FMSP.38,39,40 

Benson & Hedges Multifilter KFSP...32,33,34 

Bright 100s 100FMSP.37,38,39 

Cambridge Full Flavor KFSP...28,29 

Cambridge Full Flavor 100’s 100FSP...39,40 

Cambridge Lights KFSP.....33,34,35 

Cambridge Lights KFMSP...3334,35 

Cambridge Lights 100’s 100FSP.38,39,40 

Cambridge Lights 100’s 10OFMSP...38,39,40 

Camel RNFSF.23 

Camel Filters KFHP.25.5,26,263 

Camel Filters KFSP.27,28,29,30 

Camel Filters 100FSP.34,35 

Camel Lights KFHP...30,31 

Camel Lights KFSP.33,34,35 

Camel Lights 100’s 100FSP.38,39 

Capri 100FHP.3536 

Capri 100FMHP.3536 

Carlton KFHP.38,39,40 

Carlton KFSP.3233,333,34,343 

Carlton KFMSP.3233,333,34,35 

Carlton 100’s 100FHP.38,39 

Carlton 100’s 100FMHP.37,38,39,40 

Carlton 100’s 100FSP.33,34,35,353,36 

Carlton 100’s 100FMSP.34,35,353,36 

Carlton 120’s 120FSP...3738,39 

Carlton 120’s 120FMSP.373839,41 

Century 25’s KFSP.29,30,31 

Century 25’s 100’s 100FSP.373839 

Century 25’$ Lights KFSP.33,3435,36 

Century 25’s Lights 100’s 100FSP.38,383,39 

Century 25’s Menthol Lights 100’s.37,38,39 

Chesterfield RNFSP...23 

Chesterfield KNFSP.23 

Doral Full Flavor KFHP.26,27 

Doral Full Flavor KFSP.27,28,29 
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Butt Lengths 

Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 30 


Brand Length - mm 


Doral Full Flavor 100’s 100FSP.37,38,39 

Doral Filter Lights KFSP.33,34,34.5,35 

Doral Menthol Filter Lights KFMSP.....33,34,34.5,35 

Doral 100’s Filter Lights 100FSP.36,37,38,39,40 

Doral Menthol Lights 100’s 100FMSP...37,38,39 

Doral Ultra Lights 100’s 100FSP. 37,37.5,38,38.5,39 

Eli Cutter KFSP.....28,29,29.5 

Eli Cutter Lights KFSP...........35,36 

English Ovals KNFHOP.....23 

Eve Slim Lights 100’s 100FHP.37,38,39 

Eve Slim Lights 100’s 100FMHP...37,38,39 

Eve Lights 120’s 120FHP.37,38,39,40 

Eve Lights 120’s 120FMHP.36,37,38,39,40 

Falcon Lights KFSP.34,34.5,35,35.5,36 

Falcon Lights KFMSP.34,35,35.5,36 

Falcon Lights 100’s 100FSP.37.5,38,39,39.5,40 

Falcon Lights 100’s 100FMSP.37.5,38,39,39.5,40 

Fiesta KFSP.......32,33,34 

Herbert Tareyton KNFSP..................23 

Hi-Lite 100FHP.35 

Kent Golden Lights KFIIP.32,33,34 

Kent Golden Lights KFSP.34,35,36 

Kent Golden Lights KFMSP.34,35,36 

Kent Golden Lights 100s 100FHP.35,36,37,38,39,40 

Kent Golden Lights 100s 100FSP.35,36,36.5,37,37.5,38 

Kent Golden Lights 100s 100FMSP.36,37,38,39,40 

KentKFHP.28,29 

Kent KFSP.28,29,30 

Kent 100s 100FSP.35,36,37,38 

Kent 100s 100FMSP.35,36,37 

Kent m KFSP.34,35,36 

Kent in 100s 100FHP...36,36.5,37,38 

Kent HI 100s 100FSP.36,36.5,37,38 

Kim 25’s 100FHP..32,33,34 

Kim 25’s 100FMHP.32,33,34 

KoolRNFMSP.23 

Kool KFMHP.26,26 J 

Kool KFMSP.28,29,30 

Kool Super Longs 100’s 100FMSP.........35,36 

Kool Lights KFMSP.33,34,35,36 

Kool Lights 100’s 100FMSP.38,38.5,39,39.5 

Kool Milds KFMHP.27,28,29,30 

Kool Milds KFMSP.34,35,36 

Kool Milds 100’s 100FMSP.38,39 

Kool Ultra KFMSP..34,35,36 

Kool Ultra 100’s 100FMSP.38-5,39,39.5 

L & M KFHP.28,29,29.5 
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Butt Lengths 

Tobacco institute Testing Laboratory 
Market Sample 30 


Brand _Length - mm 


L & M KFSP... 333 

L & M Super 100 100 FSP.!"ZZZ 38 ; 39 

L & M Long Lights 100FSP.36^37,38,39,40 

L & M 30’s Lights 100’s 100FSP.37,38,39 

Lark KFSP... 32 33 34 

Lark 100FSP.37339 

Lark Lights KFSP... 33,34 

Lark Light 100’s 100FSP.28,29 

Lucky Strike RNFSP.23 

Lucky Strike KFHP. 3334 

Lucky Strike KFSP...33,34 

Lucky Strike Filters 100’s IOOFSP...34,35,36 

Lucky Strike Menthol 100’s 100FMSP.34,35,35.5,36.5,37 

Lucky Strike Lights KFSP....32,33,34 

Lucky Strike Lights 100’s IOOFSP..34,35,36 

Magna KFHP...26,27 

Magna KFSP.28,29 

Magna Lites KFSP........ 34,35 

Malibu 100’s IOOFSP. 33,34,35,36 37 

Malibu Menthol 100’s 100FMSP.35,36 

Malibu Light’s 100’s IOOFSP.34,34.5,35,35.5,36 

Marlboro KFHP.. 26,27 

Marlboro KFSP. 28,29 

Marlboro KFMSP. 28,29 

Marlboro 100’s 100FHP.34,35 

Marlboro 100’s IOOFSP. 34,35 

Marlboro 25’s KFSP.27,28,29 

Marlboro Lights KFHP.33,34,35 

Marlboro Lights KFSP.34,35 

Marlboro Lights KFMSP...33,34,35 

Marlboro Lights 100’s 100FHP.38,39,40 

Marlboro Lights 100’s IOOFSP...38,39,40 

Marlboro Lights 100’s 100FMSP...38,39,40 

Marlboro Lights 25’s KFSP...33,34,35 

Marlboro 100 Red 100FHP.34,35 

Marlboro 100 Red IOOFSP. 35 

Max 120s 120FSP...37,38,39 

Max 120s 120FMSP...37,38^9 

Merit KFHP.35,35,5,35 

Merit KFSP.35,35.5,36 

Merit KFMSP.34.5,35 

Merit 100’s IOOFSP.39,39.5,40 

Merit 100’s 100FMSP........39,39.5,40 

Merit Ultra Lights KFSP...34,35 

Merit Ultra Lights KFMSP..34,35,36 

Merit Ultra Lights 100’s IOOFSP.„.....,,,38,39,39.5,40 

Merit Ultra Lights 100’s 100FMSP.39,40 
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Butt Lengths 

Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 30 


Brand 


Length - mm 


More 120s 120FSP. 

More 120s 120FMSP. 

More Lights 100s 100PHP. 

More Lights 100s 1D0FMHP .. 

More Lights 120s 120FSP. 

More Lights 120s 120FMSP. 

Newport KFMHP. 

Newport KFMSP....... 

Newport 100’s 100FMHP. 

Newport 100’s 100FMSP. 

Newport (25) KFMSP. 

Newport 100’s (25) 100FMSP. 

Newport Lights KFMHP. 

Newport Lights KFMSP. 

Newport Lights 100’s 100FMHP. 

Newport Lights 100’s 100FMSP. 

Now KFHP. 

NowKFSP. 

Now KFMSP. 

Now 100s 100FSP. 

Now 100s 100FMSP. 

Old Gold Straights KNFSP. 

Old Gold Filters KFSP. 

Old Gold Filter 100’s 100FSP. 

Old Gold Lights KFSP... 

Old Gold Lights 100s 100FSP. 

Pall Mall KNFSP. 

Pall Mall 25 ! s KNFSP. 

PaH Mall 100’s 100FSP.. 

Pall Mall Unfiltered Lights KNFSP.... 

Pall Mall Light 100’s 100FSP. 

Pall Mall Light 100’s Low Tar 100FMSP. 

Pall Mall Red KFSP... 

Pall MaU Red 100FSP. 

Parliament Lights KFHP... 

Parliament Lights KFSP. 

Parliament Lights 100’s 100FSP. 

Philip Morris RNFSP. 

Philip Morris Commander KNFSP. 

Philip Morris Blues KFMSP. 

Philip Morris Blues 100FMSP. 

Philip Morris International 100FHP. 

Philip Morris International 100FMHP. 

Players RNFHP. 

Players KFHP. 

Players KFMHP........ 

Players 100’s 100FHF. 


..42,43 

..42,43 

...37,38,39 

..37,38,39 

..41,42,43 

...41,42,43 

..28,2930 

..27,28,29,30 

..35,36,37,38 

..35,36,37 

..28,29,30 

..35,36,37 

..31,32,33,34 

..33,34,35,36 

..35,36,37,38,39,40 

.. 35,36.5,37,37.5,38,38.5,39,40 

-34,34.535,35.5 

..3334,34.53536 

..3334,34.53536 

..3738,383 

..3738,38339 

-23 

..27,28,29 

.35,3637 

..34,35,36 

-34,353637 

..23 

..23 

..34,343,35,35.5,36 

..27,28 

-36373839,40,41 

..3435,3637 

..26,27,28 

..3536 

-3334 

..33,33.5,34 

..39,393,40 

..23 

,.23 

..28,283,29 

..33.534335 

..35,36 
..3536 
..23 

,.34,3536 

..35,35.5 

,38,39393,40 
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Butt Lengths 

Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 30 


Brand 


Length - mm 


Players 100’s 100FMHP.35,39,39.5 

Players Lights 25’s KFSP.32,34,34.5,35,35.5,36 

Players Lights 25’s KFMSP.33,33.5,34,34.5,35,36 

Players 25’s Lights 100’s 100FSP.38,38.5,39,39.5,40 

Players 25’s Lights 100’s 100FMSP.39,39,5 

Raleigh KNFSP.23 

Raleigh KFSP.29,30 

Raleigh 100’s 100FSP.35,36 

Raleigh Lights KFSP.32,33,34,35,36 

Raleigh Lights 100’s 100FSP...39,40 

Richland (25) KFSP.'.28,28.5,29 

Richland (25) KFMSP.28.5,29,29.5 

Richland (25) 100’s 100FSP.35 

Richland (25) 100’s 1Q0FMSP.34,34.5,35,35-5,36 

Richland Lights (25) KFSP.34,35,36 

Richland Lights (25) 100’s 10OFSP.38.5,39,39.5,40 

Ritz 100 100FHP.38,38.5,39 

Ritz 100 100FMHP.38,38.5,39 

Salem KFMSP.28,29 


Salem 100’s 100FMSP.34,34.5,35 

Salem Lights KFMSP.34,34.5,35 

Salem Lights 100’s 100FMHP.27,28,29 

Salem Lights 100’s 100FMSP.37,38,38.5,39 

Salem Slim Lights 100’s 100FMHP.37,37.5,38,38.5,39 

Salem Ultra Lights KFMSP.34,34.5,35 

Salem Ultra Lights 100’s 100FMSP....37,38,38.5,39 


Saratoga 120’s 120FHP.........39,40 

Saratoga 120’s 120FMHP.38,39,40 

Satin 100FSP.34,35,36,36.5,37,38 

Satin 100FMSP.34,35,36,36.5,37 

Silva Thins Filters 100FHP.38,39,40 

Silva Thins Menthol 100FMHP.39,40 


Silva Thins 100FSP. 

Silva Thins Menthol 100FMSP 

Spring 100’s 100FMSP. 

Tall 120s 120FSP. 

Tall 120s 12QFMSP. 

Tar eyton KFSP. 

Tareyton 100’s 100FSP. 

Tareyton Lights KFSP. 

Tareyton Long Lights 100FSP. 

Triumph KFSP. 

Triumph KFMSP... 

Triumph 100s 100FSP. 

Triumph 100s 100FMSP. 

True KFSP. 


.34,35,35.5,36,37 

.35,36 

.35.5,36,36.5,37,37.5 

.37,38,38.5,39 

.37,37.5,38,39 

.26,27,28 

.34,35,36,37 

.33,34,35.5,36,37 

.33,34,35,36 

.35,36 

.34,35,36 

.33,35,36,37,38,39 

.35,36,37,38,39 

.32,33,34 


True KFMSP 


32,32.5,33,34,35 
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Butt Lengths 

Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 30 


Brand Length - mm 


True 100’s 100FSP.35,36,36.5,37,38 

True 100’s 100FMSP.36,37 

Vantage KFSP.33,34 

Vantage KFMSP.32,33,33.5,34 

Vantage 100s 100FSP.37,38 

Vantage Menthol 100s 100FMSP.37,38,38.5,39 

Vantage Ultra Lights KFSP.33,3435 

Vantage Ultra Lights 100s 100FSP.373838-5,39 

Viceroy KFSP...,..29,30 

Viceroy Super Long 100’s 100FSP.35,36 

Viceroy Lights KFSP.33,34,35,36 

Viceroy Lights 100’s 100FSP...38,39,40 

Virginia Slims 100F5P.......34,35,36 

Virginia Slims 100FMSP..........34,35,36 

Virginia Slims Lights 100FHP.38,39,40 

Virginia Slims Lights 1Q0FMHP...38,39,40 

Virginia Slims Lights 120’s 120FHP.39,40 

Virginia Slims Lights 120’s 120FMHP.38,39,40 

Virginia Slims Ultra Lights 100FHP.38,39,40,41 

Virginia Slims Ultra Lights 100FMHP...38,39,40 

Winston KFHP.—.26,27 

Winston KFSP.28,29 

Winston 100’s 100FSP.37,37.5,38,38.5 

Winston Lights KFHP...30,31 

Winston Lights KFSP.34,34.5,35 

Winston Lights 100’s 100FHP.37,3839 

Winston Lights IDO’S 100FSP.373838.5,39 

Winston Ultra Lights KFSP.34,34.5,35 

Winston Ultra Lights IDG’s 100FSP.37,3838-559 

Craven "A" KFHP.24,25 

Craven "A” RFHP.23 

D unhill International 100FHP.......31 

D unhill Menthol 100FMBP.31 

Dunhill International Superior Mild 100FHP.31 

Rothmans KFHP.24,25 

Rothmans Special Mild KFHP...27,27.5 

St. Moritz Filter 100s 100FSF.353637,38 

St. Moritz Menthol Filter 100MSP.353637,38 
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